ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 424 

14 Ιουνίου 1993 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αντικατάσταση των εντύπων πιστοποιητικών ασφα¬ 
λείας επιβατηγού πλοίου, ασφάλειας ραδιοτηλεγρα¬ 
φίας φορτηγού πλοίου, ασφάλειας ραδιοτηλεφω¬ 
νίας φορτηγού πλοίου, απαλλαγής, ασφάλειας κα¬ 
τασκευής φορτηγού και ασφάλειας εξαρτισμού 


φορτηγού πλοίου. 1 

Ρύθμιση που αφορά στην καταμέτρηση της χωρητικό¬ 
τητας ορισμένων πλοίων.. 2 


Ρύθμιση που αφορά στην καταμέτρηση της χωρητικό¬ 
τητας ορισμένων πλοίων για τους σκοπούς της Διε¬ 
θνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης 
της θάλασσας από πλοία, 1973, όπως τροποποιή¬ 
θηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που αναφέρεται 


σ’ αυτή. 3 

Καθορισμός τύπου Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεωρή- 
σεως και άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τη¬ 
λεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου. 4 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ...1445.3/93 (1) 


Αντικατάσταση των έντυπων πιστοποιητικών ασφάλειας 
επιβατηγού πλοίου, ασφάλειας ραδιοτηλεγραφίας 
φορτηγού πλοίου, ασφάλειας ραδιοτηλεφωνίας φορ¬ 
τηγού πλοίου, απαλλαγής, ασφάλειας κατασκευής 
φορτηγού και ασφάλειας εξαρτισμού φορτηγού 
πλοίου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Το άρθρο 46 του ΝΔ 187/73 (ΦΕΚ 216Α773) «Περί 
Κώδικος Δημοσίου Δικαίου». 

β. Το Ν. 1045/80 (ΦΕΚ 95Α725.4.80) «Περί κυρώσεως 
της υπογραφείσας εις Λονδίνον Διεθνούς Συμβάσεως 
«περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974» 
και περί άλλων τινών διατάξεων. 

γ. Το Ν. 1159/81 (ΦΕΚ 143Α73.6.81) «περί κυρώ¬ 
σεως του υπογραφέντος εις Λονδίνο Πρωτοκόλλου 1978 
του αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβαση «περί ασφάλειας 


της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974» και περί άλλων 
συναφών διατάξεων. 

δ. Το Π.Δ. 474/91 (ΦΕΚ 175Α726.11.91) Αποδοχή 
τροποποιήσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφά¬ 
λειας της ανθρώπινης ζωής εν θάλασσαι 1974 και του 
Πρωτοκόλλου 1978» αυτής που αφορούν τις ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες, τα πιστοποιητικά και άλλα θέματα. 

ε. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 το οποίο έχει προστε¬ 
θεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α’ 154). 

στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι¬ 
σμού, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε νέο τύπο πιστοποιητικών: 

(α) Ασφάλειας Επιβατηγού Πλοίου και Πίνακα Εξοπλι¬ 
σμού. 

(β) Ασφάλειας Εξαρτισμού Φορτηγού Πλοίου και Πίνακα 
Εξοπλισμού. 

(γ) Ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών Φορτηγού πλοίου και 
Πίνακα Συσκευών Ραδιοεξοπλισμού. 

(δ) Ασφάλειας Κατασκευής Φορτηγού Πλοίου και 
(ε) Απαλλαγής. 

τα οποία προβλέπονται στο σχετικό (γ) και τα οποία θα 
αντικαταστήσουν τα παλαιού τύπου πιστοποιητικά: 

(α) Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου 

(β) Ασφαλείας Εξαρτισμού Φορτηγού Πλοίου 

(γ) Ασφαλείας Ραδιοτηλεγραφίας 

(δ) Ασφαλείας Ραδιοτηλεφωνίας 

(ε) Ασφαλείας κατασκευής και 

(στ) Απαλλαγής. 

τα οποία και καταργούνται μετά την έκδοση των νέων 
εντύπων των Πιστοποιητικών από το Ν.Α.Τ. Τα εκδοθέντα 
παλαιού τύπου Πιστοποιητικά παραμένουν σε ισχύ μέχρι 
την ημερομηνία λήξης τους. 

2. Τα πιστοποιητικά αυτά θα είναι γραμμένα στην Ελλη¬ 
νική και Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τα υποδείγματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα, διαστάσεων 21 χ 30 εκατ. 
(Α4). 

3. Η εκτύπωση των νέων Πιστοποιητικών να γίνει με μέ¬ 
ριμνα και δαπάνες του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου το 
οποίο θα αναλάβει τη διάθεση των νέων και τηναπόσυρση 
των παλαιών εντύπων. 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθε) στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

Πειραιάς, 21 Μαΐου 1993 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ 
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τη,σι;οττ. ; . 

Μο. : . 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ; ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΝΙΝΙ3ΤΡΥ ΟΡ ΠΕΡΌΑΝΤΙΙΕ ΠΩΡΙΝΕ 

ΟΙΕΥΘΥΝΙΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
ΜΕΒΟΗΑΝΤ 3ΗΙΡ5 ΙΝ5ΡΕ0Τ0ΡΑΤΕ 


ΕΠΠΗΝΙΚΗ ΟΗΠΟΚΡΑΤΙΑ 
ΗΕΕΕΕΝΙΟ ΡΕΡυΒΕΙΟ 

3θτ ί. 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α ΣΙ Φ « Π Ε I ΡΙ Σ. ΡΩΟΙΟΕΠΙΚΟΙΝ2ΝΙΩΜ 

Φ Ο ρ· Τ Η Γ Ο V Π ΠΟΙΟΥ 

ΟΠίΫΟό 3ΗΙΡ ΒΟΡΕΤΥ ΚΑβΙΟ ΟΕΚΤΙΡΙΟΠΤΕ 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΛI ΟΕΠΙΚΟ ΙΝΩΝΙΟΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

Το πιστοποιητικά αυτό συνοδεύεται από πίνακα συσκευών 
ραδιοεξοπλισ^άύ (Υπόδεινμα Κ) 

Εκδόθηκε αύξανα με τις διατάξεις της 

ΛΙΕΘΝύΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1974, όπως τροποποιήθηκε 
κατ' εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


από--- 

, (εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 


— 

Ονομα πλο(ου 

Διακριτικός αριθμός 
ή γράμματα 

— 

Λιμάνι νηολόγησης 

ΟΧική χωρητικότητα 






θαλάσσιες περιοχές στις οποίες 
το πλοίο επιτρέπεται να εκτελεί 
πλόες σύμφωνα με τα πιστοποιητικά 
του (Κανονισμός 19/2! 

Αριθμός 

ΙΜΟ* 

Ημερομηνία κατά την οποία 
τέθηκε η τρόπιδα* 





ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ 

1 Το πλοίο έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα_με τις απαιτήσεις του κανονισμού 1/9 της Σύμβασης. 

2 Η επιθεώρηση απέδειξε ότι; 

2.1 το πλοίο συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις της Σύμβασης όσον αφορά τις ραδιοεγκαταστάσεις 

2.2 η λειτουργικότητα των ραδιοεγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται στα σωστικά μέσα πληρούσε τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης 

3 Εχει/δεν έχει 1 2 3 εκδοθεί πιστοποιητικό απαλλαγής 


1 Σύμφωνα με την απόφαση ή.600(15) "μέθοδος παροχής αριθμού ταυτότητας πλοίου-ΙΜΟ 11 , η καταχώριση της πληροφορίας αυτής 
είναι προαιρετική. 

2 Ημερομηνία κότα την οποία τέθηκε π τρόπιδα ή το πλοίο ήταν σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής ή οπού εφαρμόζεται, 

η ημερομηνία κατά την οποία άρχισαν εργασίες ευρείας έκτασης για μετασκευή ή μετατροπή ή τροποποίηση του πλοίου. 

3 ώιαγράφεται ανάλογα. 
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ΟΑΚαΟ 5ΗΙΡ 5ΑΡΕΤΥ ΗΑΰI0 ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ 

ΤΤιίβ οβΓίΙίίοϊΙβ δΗβΙΙ 1)β ευρρΙθΒθηΙβί) 1>χ 3 ΚκοπΙ οί ΕςυΙρηηΙ 
οί ΚϊϋΙο ΡεοΙΙΙΙΙββ IΡοη Κ) 

1 εευβΐί υηάβΓ ΙΙιβ ρΓονίείοηβ οί ΙΗβ 

IΝΤΕΚΝΑΤIΟΝΑ ί. ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ ΡΟΚ ΤΗΕ 5ΑΡΕΤΥ ΟΡ Ι.ΙΡΕ 
ΑΤ 5ΕΑ 1974, 2 ε ϊίβικίίχΐ 
υηάΒΓ ϋιβ βυϋιοηΐχ οί ΙΙιβ ΟονβηβηΙ οί 

ΗΕΙ.Ι.ΕΝΙΟ ΚΕΡυΒίΐρ 


- 

(ρβΓεοη ογ 0Γ£3ηίζ2ϋοη 3 (ιΙΗογΙζβ<1> 

ΡΑΚΤΙΟΠ.ΑΚ5 ΟΡ 5ΗΙΡ 


Ν318 οί 5Μρ 

Οϊβϋηοϋνβ ΝοιΡθγ 
ογ ΙβίΙβΓε 

ΡογΙ οί ΚβξίεΐΓχ 

Ογ066 

Τοπμ^θ 






5β3 Αγ 836 Ιη ιΜοΗ 5Μρ ίε 
ΟβΓίΙίΙβά Ιο οροΓβΙβ (ϋβ^. ΐν/2) 

ιηο 

ΝιιιΙιθγ 1 2 3 

ϋζΐβ οη «ΙιΙοΗ 

ΕθθΙ 138 |3|(Ι> 





ΤΗ15 15 ΤΟ ΟΕΚΤΙΡΥ 

1 ΤιεΙ ΙΗβ εΜρ Ηεβ βββη ευΓνο/βιΙ Ιη βοοοηίεηοβ ιΙΙΗ ΙΙιβ ΓβςυΐΓβιβπΙε οί 1/9 οί ΙΗβ ΟοηνεηΙΙοη 

2 ΤΗεΙ ΙΗθ ευΓνβ/ εΐιοια) ΙΗβΙ: 

2.1 (Ηβ εΜρ οοιρί ϊβο) ιΗΗ ΙΙιβ Γ«ςυΐΓ»βηΐ8 οί II» ΟοηνβηΙΙοη 26 ΓβββΓόβ γηιΙΙο 1πεΐ2ΐ 1&(1οη&; 

2.2 ΙΗβ ίυηοΐΐοηΐη^ οί- ΙΙιβ Γ8<Ι1ο 1 ηβί. 2 1 Ιϊϋοηε υεβ3 1η Ιΐίβ-εβνΐηί 3ρρ1 Ι&ηοββ οοβρίίβά (11Η ΙΚβ ΓβςυίΓβιβηΙε οί ΙΙιβ 

ΟοηνβηΙΙοη 

3 ΤΤΐ3ΐ 2 η ΕχβιρΟοη ΟβΓίΙίΙοϊΙβ Ηβε/Ιιεε ηοΐ' &ββη ΙεευβιΙ 


1 Ιη 2θοοπ)3ηοβ ιΙΙΗ ΓβεοΙυΙΙοη Α.600(151-110 5Μρ ΜβηϋίΙοεϋοη Νυ*Ι»Γ ΞοΗβιβ,ΙΜε ΙηίοΓηΙΙοη ιη/ Ιη Ιηοίικίβά 
νοΙυηΙοΓΐ!/. 

2 Οοΐβ οη ιΜοΙι ΙιββΙ ·38 Ιηΐά ογ εΜρ «38 ηΐ 8 εΙιΙΙϊΓ βΐ8{β οί οοηείπιοΐΐοη ογ, ιΙιβγθ βρρϋοβΜβ, (ΙϊΙβ οη ιΜοΗ ιογΙ 
ίοΓ 3 οοηνβΓεΙοη ογ 3η εΙΙθγϊΙΙοπ ογ ιοάίίΐοαίΐοη οί 3 μΙογ οΗογβοΙθγ ηβ οοηβηροί. 

3 ΟβΙβΙβ 36 βρρΓορΓίηΙβ 









ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει μέχρι ...... 

Εκδόδηκε στ......... 

(τόποι έκδοσης του πιστοποιητικού) 

(ημερομηνία έκδοσης) (υπογραφή του αρμοδίκς εξουσιοδοτημένου νσ εκδίδει το πιστοποιητικό) 

(Σφραγίδα της Αρχής που το εκδίδει) 
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ΤΗίβ εβι·1ίίίί3*β ίϊ νβΐϊϋ υηΐίΐ 


Ι55110() ίΐ 


(Ρΐϊίβ οί ϊ55110 0 1 ΟβΓίίίίΕίΐΒ) 


(Οζίβ οί ί55υε) 


(δίβηβίιίΓε οί 3υΙ(ΐ0ΓίζΒ<1 οίίίοίβΐ ϊδδυίης *Ηθ ΟΒΓίίίίεβίΒ) 


(3ββ1 ΟΓ 5Ϊ3Πΐρ οί 4Ηβ ίδδίΐίης 3ϋίίΐΟΓί4/, 35 3ρρΡ0ρΓ13ίβ) 







ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑόΙΟΕΠΙΚΟίΝδΝΙϋΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

(Υπόδειγμα Η) 

0 πίνακας αυτός είναι μόνιμα προσαρτημένος στο 
πιστοποιητικό Ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών Φορτηγού Πλοίου 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΥΣΚΕΥ2Ν ΡΑΛΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΛΙΕΒΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡϋΙΝΗΣ ΖΟΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1974 
ΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 1988 

1 Στοιχεία Πλοίου 


Λιακριτικός αριθμός ή γράμματα....... 

Ελάχιστος αριθμός ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα για 

τον χειρισμό των ραδιοεγκαταστάσεων.. 

2 Λεπτομέρειες ραδιοεξοπΧισμού 


1 Είδος 

όιατιθέμενα στο πλοίο 

1 Κύρια συστι&ατα 

1.1 Ραδιοεγκατάσταση νΗΡ 


1.1.1 Κωδικοποιητής 030 


1.1.2 όέκτης φυλακής ϋδΟ 


1.1.3 Ραδιοτηλεφωνία 


1.2 Ραδιοεγκατάσταση ΜΕ 


1.2.1 Κωδικοποιητής 080 


1.2.2 όέκτης φυλακής 080 


1.2.3 Ραδιοτηλεφωνία 

1.3 Ραδιοεγκατάσταση ΜΡ/ΗΡ 


1.3.1 Κωδικοποιητής 080 


1.3.2 όέκτης φυλακής 030 


1.3.3 Ραδιοτηλεφωνία 


1.3.4 Ραδιοτηλεγραφική μονάδα άμεσης εκτύπωσης 


1.4 Επίγειος σταθμός πλοίου ΙΝΜΑΗ3ΑΤ 


2 όευτερεύοντα μέσα συναγερμού 

3 Μέσα για λήφη πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας 


3.1 όέκτης ΝΑνΤΕΧ 


3.2 όέκτης ΕΕ0 


3.3 όέκτης ΗΡ ραδιοτηλεφωνικής μονάδας άμεσης εκτύπωσης 

4 όορυφορικό ΕΡΙΗΒ 


4.1 003ΡΑ3-3ΑΗ3ΑΤ 


4.2 ΙΝΜΑΚ5ΑΤ 


5 ΥΗΡ ΕΡΙΗΒ 


6 Αναμεταδότης ραντάρ πλοίου 


7 όέκτης φυλακής ραδιοτηλεφωνικής συχνότητας κινδύνου στους 2.182 ΚΗζ* 


8 Γεννήτρια παραγωγής ραδιοτηλεφωνικαύ σήματος συναγερμού στους 2.182 ΚΗζ 1 2 



1 Η συσκευή αυτή δεν χρειάζεται να αναγράφεται στον πίνακα που προσαρτάται στα πιστοποιητικά που εκδίδονται 
- μετά την 1η Φεβρουάριου 1999, εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία απο την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας. 

2 Η μονάδα αυτή δεν χρειάζεται να αναγράφεται στον πίνακα που προσαρτάται στα πιστοποιητικά που εκδίδονται 
μετά την 1η Φεβρουαρίου 1999. 
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Ηεεοιτί οί Εςυίρβεηί ίατ ίίιβ Οοι-ςο 5Ηίρ δείείγ Κϊϋίο ΟεΓϋίίεείβ 

' (Ροπή Η) 

ΤΗίδ γκογι) ϊΗϊΠ 1)β ρβπυηβηίΐγ βΙίβεΟείΙ Ιο ϊΗβ 
ΟβΓςο 5(ιίρ δβίθ^γ- Κβύϊο ΟειΊίίίεΒίε 

ΗΕΟΟΗΟ ΟΡ ΕβυίΡΜΕΝΤ ΟΡ ΚΑΟΙΟ ΡΑ0ΙΙΙΤΙΕ5 ΡΟΗ ΟΟΜΡΙΙΑΝΟΕ ΜΙΤΗ ΤΗΕ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ ΟΜΙΕΝΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ 5ΑΡΈΤΥ ΟΡ 
ΙΙΡΕ ΑΤ 8ΕΑ, 1974, Αδ ΑΜΕΝΟΕΒ ΙΝ 1988 

I ΡΐΓΪκυΙίΓβ ο ί εΐιίρ 

Ν3Β8 Οί δίΐίρ.... 

Οίδίίηείίνε ηαοώθΓ οί ΙείίεΓδ.. 

Μϊηίηωΐ! μπΟεγ οί ρβΓδοηδ ΜϋΗ ΓεςυίΓεά ςυβίίίίεβίίοη ίο 

ΟρΒΓΖίε «16 ΓβΟίΟ ίπϊίϊΐΐίϋοπϊ....;... 


2 Οείζίΐ οί Γβιΐίο ίζοΠίίίερ 



Αείυβ! ρΓονίβίοη 

1 ΡΓί®3Γχ δγδίββδ 


1.1 νΗΡ Γ3(1ίο ίηϊίβΐΐβίίοη: 


1.1.1 050 ΒπεοΟεΓ 


1.1.2 050 Β3ίο1ι ΓεοείνεΓ 


1.1.3 ΗβΟίοίεΙερΗοηγ 


1.2 ΗΡ Γ3(1ίθ ίΠ5ί3ΐΐ3ίίθΠί 


1.2.1 050 εηοοΟερ 


1.2.2 050 ωίοΙι ΓεοείνεΓ 


1.2.3 ΚειΗοίείΕρΗοηγ 


1.3 ΜΡ/ΗΡ Γβιΐίο ίπ5ί3ΐΐ3ίίοη: 


1.3.1 050 εποοΟεΓ 


1.3.2 050 ωίείι Γεεείνερ 


1.3.3 Η3(ϋοίε1ερ1ιοη/ 


1.3.4 ΟίρεεΙ-ρΓίηίίηρ Γ3(1ίο ίεΙεςοβρΗχ 


1.4 ΙΝΜΑΚ5ΑΤ 5«ίρ Β3ΓΙΗ δίζίίοη 


2 ΒεεοηιίζΓγ δεζηβ οί εΙειΊίης 


3 Ρδοίΐίί ϊρ 5 ίοΓ Γεεερίίοη οί ΜΓίίίοε 53ίείγ ίηίοπΜίίοη 


3.1 ΝήνΤΕΧ τεοείνεΓ 


3.2 Ε60 Γεοείνεπ 


3.3 ΗΡ (ΙίΓεεΙ-ρΓίηϋης ΓζιΙίοίΒίεςΓζρΙι ΓεεείνεΓ 


4 53ΐε11ί1ε ΕΡΙΗΒ 


4.1 005ΡΑ5-5ΑΚ5ΑΤ 


4.2 1ΝΜΑΗ5ΑΤ 


5 9ΗΡ ΕΡΙΗΒ 


6 5Ρ)ίρ' 5 Γ303Γ ίΓ3Π5ρθ(ΐ6Γ 


7 ΗβΟίοίεΙερΗοπε (1ί5ί655 ίΓεςυεικγ Ν3ίεΗ ΓεεβίνβΓ οη 2,182 ΚΗζ 1 


8 Οενίεε ίοΓ ςεηεΓϊίίης ΙΗε Γβιϋοίείερίιοηε. 3ΐ3Γβ δίη^ηβΐ οη 2,182 ΚΗζ 2 



1 υη 1055 3ποί1ΐ6Γ «βίε 15 (ΙείΒΠίίηειΙ 6/ ΙΗε Μβ γ ίίίοε δζίείγ ΟοββίίίΒΕ, ίΗίδ ίίεα ηεεΟ ποί 6ε Γερι-οΟυοεά οη Μ» 
ΓβοοΓϊΙ 3ίΐ3ύιε<1 ίο οεΓίίίίοβίεδ 15016(1 βίίβΓ 1 ΡείίΝΚΓχ 1999. 

2 Τήίβ ίίθΒ ηεε<1 ηοί 1)6 ΓερΓο^οοβΡ απ ΙΗβ ιεοοΓύ ^ίϊΐοΗεί ίο οβΓϋίίοβίεί 155«Β(1 βίίεΓ 
1 ΡεΒηιζιγ 1999, 








ΦΕΚ424 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3 Μέθοδοι που γρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του ραδιοεξοπλισμού (Κανονισμοί ΐν/15,6 και 15.7) 

3.1 διπλές συσκευές.... \ 

3.2 Συντήρηση ξηράς... 

3.3 δυνατότητα συντήρησης εν πλώ...... 

4 Πλοία που κατασκευάσθηκαν πριν την 1η Φεβρουαρίου 1995 τα οποία δεν συμμορφώνονται με όλες τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις 
του κεφαλαίου IV της Σύμβασης όπως τροποποιήθηκε το 1988 ι/ 

4.1 Για πλοία που απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με ραδιοτηλεγραφική εγκατάσταση σύμφωνα με τη Σύμβαση που ήταν σε ισγύ 
πριν απο την 1η Φεβρουαρίου .1992 



Απαιτούμενα απο 
τους κανονισμούς 

διατιθέμενα στο 
πλοίο 

βρες ακροάαεως ασυρματιστού 

Αριθμός ασυρματιστών 

Εάν υπάργει αυτόματος δέκτης κινδύνου 

Εαν υπάργει κύρια εγκατάσταση 

Εάν υπάργει εφεδρική εγκατάσταση 

■Εάν ο κύριος και ο εφεδρικός πομπός είναι ηλεκτρικά γυρισμένοι 
ή συνδιασμένοι 

■ ■ · 



4.2 Για πλοία που απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με ραδιοτηλεφωνική εγκατάσταση σύμφωνα με τη Σύμβαση που ήταν σε ισγύ 
πριν απο την 1η Φεβρουαρίου 1992 



Απαιτήσεις των 
κανονισμών 

διατιθέμενα στο 
πλοίο 

. βρες ακροάαεως 

Αριθμός γειριστών 

Η| 

■Μ 



ΙΒΒΒιΗΒ· 

■ΒΒ: 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι ο πίνακας αυτός είναι σωστός απο κάθε άποφη. 


Εκδόθηκε στ........ 

(τόπος έκδοσης του πίνακα) 


(Ημερομηνία έκδοσης) (Υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου που εκδίδει τον πίνακα) 


(Σφραγίδα της Αργής που το εκδίδει) 


1/ Η παράγραφος αυτή δεν γρειάζεται να αναγράφω ·. στον πίνακα που προσαρτάται στα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά 
την 1η Φεβρουαρίου 1999 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3 Ηεί8ο<)8 υβε<1 ίο εηειίΓε βνβΐΐείΐΐΐίγ οί γ&^Ιο ίβοΐΐΐίΐββ ΐΓββυΙβϋοη ΐν/15.6 ηηό 15.7) 

3.1 ΚυρΠοϊίίοη οί εςιιϊρεεηί. 

3.2 58θΓε-83βε<1 εβίηίεηβηοε.... 

3.3 ΑΙ-86Β Μΐηίεηοποβ οβροΜΙΙΙ^.... 

4 5Μρε οοηδίΓυοίβι) βείοΓθ 1 Ρε5πΐ3Γ/ 1995 ·ϊοΚ ίο ηοί οοβρ1>ί »1ίΗ 3) I ΙΙιε ερρΙΙοείΙε ΓεςυίΓεβεηίβ οί ΟιερίεΓ IV οί 
ΙΙιε Οοηνεηίϊοη 88 οιεηΰειΙ 1η 1988 >' 

4.1 Ρογ βΗίρβ Γβςυΐτβΐ ίο 5ε ίΐίίεί «ΙίΗ Γ3<Ι1οίεΙε||Γ3ρ8^ 1η βοοοηίβηοε »118 18ε Οοηνεηίϊοη 1η ίΟΓΟε ρηΙοΓ ίο 
1 Ρε&Γϋβιτί 1992 



ΚθςυίΓθοεηίε οί 
Γ8£υΐ3ϋοηε 

ΑοΙυεΙ 

ΡΓονίεΐοη 

Ηοογ 8 οί 1ΐείε·1·8 8/ ορεΓηίοΓ 

Νυ·5θΓ οί ορβΓβίοΓε 
#8εί5εΓ 3ϋίο 3ΐ3Γ· ίϊίίεί 

ΜιεΙΗεΓ ·3ίη ϊηεΙβΙΙβΙίοη ίίίίεί 

*8ε18εΓ Γεεεηνβ ίηείηΐ Ιείίοη ίι 1ίβ<3 ί · 

ΜιβίΚεΓ «3ίη εη8 τεεεΓνε ΐΓβηειίίίεΓε θΐεοίποβίΐγ εερβΓείεί 
ογ οο·51ηε8 




4,2 Ρογ εΗίρε Γεςιπτειΐ ίο 8ε ίΙΙΙεά *1ί8 Γ3<ϋοίερΗοη/ ΐη βοοοΓίβηοε »ίίΗ ΙΗε Οοηνεηίϊοη ϊη ίοΓοε ρτϊοΓ ίο 
1 Ρε5π>3ΐ7 1992 


- - Ί 

ΚβςυίΓειεηΙε οί 
Γε^υΐεΐιοπε 

Αοίυεί 

ΡΓονίεΐοη 

ΗουΓε οί ΠεΙεηίηυ „ 

Νυι5εΓ οί ορεΓ3ίθΓ8 

1· 

ΒΙ 


ΤΗ 15 15 ΤΟ ΟΕΚΤΙΡΥ 18ηί 181» Κεοοπΐ 1β οογγοοΙ 1η ηΙΙ τεβρεοίβ 


ΙεευειΙ 8ί 


(ΡΙηοε οί ίδβυε οί 18ε Κεοοπΐ) 


(βΕίβ οί ίεευε) (δΙ^ηοΙοΓε οί ίιιΐγ 3ϋ15θΓΐζε8 οίίίοΐεΐ ίεειιΐηι; ΙΗε Κεοοπΐ) 


(5631 ογ είβορ οί 15ε ϊεευίη; ΑυίΗοΓΐίγ, 38 αρρηορτίαΐβ) 


1/ ΤΜε εεοίίοη ηεε8 ηοί 8ε ΓερΓοάυοεά οη ΙΗε Γβοοπΐ βίΐ3θ8ε8 ίο οθΓΐίίίοΒίεε ίεευειΐ 3ίίεΓ 
1 Ρε8πΐ3Γ/ 1999. 















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ Λ Η Π0ΚΡΛΤIΛ 
ΗΕΙΙ.ΕΝΙ0 ΚΕΡϋΒΙΐε 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΛΙ. 
(1ΙΝΙ5ΤΚΥ ΟΡ ΜΕΚΟΑΝΤΙΚΕ ΜΑΡΙΝΕ 

ΟΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΠΛ0Ι2Ν 
ΜΕΚΡΙΑΝΤ 5ΗΙΡ5 ΙΝ5ΡΕ0Τ0ΚΑΤΕ 


I II 1. X Γ ΟΙΠ Ο X Η 'Γ X Κ Ο ιΟι >1 φ β ο ε: I ιΠι >- 


Ε. ΠΙΒβΤΗΙ ο'ν ΠΟΟΧΙ 


I- Λ55Ε Μ <3 Ε Κ 3 Η I Ε" 3 « ΡΕΤΥ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑ Τ.Ε 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

Το πιστοποιητικό αυτό θα συνοδεύεται από πίνακα εξοπλισμού 
(Υπόδεινυα Ρ) 

-διεθνή 1 2 3 

Για : - : πλού 

-Βραχύ διεθνή 

Εκδόθπκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1974, όπως τροποποιήθηκε 
κατ' εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

απο--- 

(εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός) 


Ονομα πλοίου 

Διακριτικός αριθμός 
ή γράμματα 

Λιμάνι νηολόγησης 

Ολική χωρητικότητα 



θαλάσσιες περιοχές στις οποίες 
το πλοίο επιτρέπεται να εκτελεί 
πλόες σύμφωνα με τα πιστοποιητικά 
του (κανονισμός ΐν/2) 


Αριθμός 

ΙΜΟ* 


Ημερομηνία κατά την οποία 
τέθηκε η τρόπιδα* 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ 


1 Το πλοίο έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 1/7 της Σύμβασης. 

2 Η επιθεώρηση απέδειξε ότι: 

2.1 το πλοίο συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις της Σύμβασης όσον αφορά : 

.1 την κατασκευή, τα κύρια και Βοηθητικά μηχανήματα, τους λέβητες κάι τα άλλα πιεστικά δοχεία. 
.2 τις διατάξεις και λεπτομέρειες της στεγανής υποδιαίρεσης. 

.3 τις ακόλουθες γραμμές φόρτωαης στεγανής υποδιαίρεσης: 


1 διαγράφεται ανάλογα. 

2 Ημερομηνία κατα την οποία τέθηκε η τρόπιδα, ή, το πλοίο ήταν αε παρεμφερές στάδιο κατασκευής, ή, οπού εφαρμόζεται, 
η ημερομηνία κατά την οποία άρχισαν εργασίες ευρείας έκτασης για μετασκευή ή μετατροπή ή τροποποίηση του πλοίου. 

3 Σύμφωνα με την απόφαση Α.600115) 'μέθαδος παροχής αριθμού ταυτότητάς πλοίου-ΙΗΟ·, η καταχώριση της πληροφορίας αυτής 
είναι προαιρετική. 
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ΡΑ55ΕΝ0ΕΡ 5ΗΙΡ 5ΑΡΕΤΥ ΟΕΡΤΙΡΙΟΑΤΕ 

ΤΗίί ΠΒΓίίίίαβϊβ δΗίΙΙ Ρε 5υρρΐΕβεη4ε<ί I)) 1 3 ΚεεοΓΰ οί Εςυίριηβη4 
<ΡθΓβ Ρ) 

-3Π* 

ίοε : - ίη4εΓΠ34ίοη3ΐ νο /390 

-3 5Ηογ4 

ΐ55ΐΐΒ(ί υπ<1εΓ 4Ηε ρΓονίϊΐοηϊ οί 

ΙΝΪΕΡΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΟΝΥΕΝΤΙΟΝ ΡΟΒ ΤΗΕ 5ΑΡΕΤΥ ΟΡ ΙΙΡΕ 
: ΑΤ 5ΕΑ 1974, 35 ζβεπιίειί 
ϋπϋεΓ 4Ηε 3υ4ΗοΓίί^ οί 4Ηε Εονεεηεηί οι 

ΗΕΕΕΕΝΙϋ ΗΕΡυΒΕΙϋ 


1>ν 


(ρ8Γ50Π ΟΓ 0Γς3ΠίΖ3ΐί0Π 3ϋ4ΗθΓίΖΒί)) 

ΡΒΒΤΙ0υΐήΗ5 ΟΡ 5ΗΙΡ 


Ν3Π8 οί 5Ηίρ 

ΟίεΙίηείίνε ΝυιηΗεΓ 

ΟΓ Ιε44ΒΓ5 

-- - 

ΡογΙ οί ΚθςΐδίΓχ 

6Γ055 

Τοηη39Β 




- 


5ε3 Αγβ35 ίη «ΙιίεΗ 5Ηίρ ίε 
ΟθΓίίίίεό 4ο ορεΓ34ε (Ρες. ΙΥ/2) 

ΙΗΟ 

ΝοβΛεΓ 1 

Οβ4ε οη «ΗίεΗ 

Εεβΐ «35 ΐ3ί(Ι 2 3 





ΤΗΙδ 15 ΤΟ ΟΕΗΤΙΡΥ 

1 Τ(ΐ3ΐ 4Ηε 5ίιϊρ (ΐ35 Ηεεη δυΓνεχεό ίη 3εεοΓά3ηεε «ί4Η 4Ηε ΓΒςυίποεηίδ οί 1/7 οί 4Ηε 0οηνεη4ίοη 

2 Τ(ΐ3ΐ 4Ηε 50Γνε/ Ξ(ηαι*ι&ε) 4(ΐ3ΐ: 

2.1 4Ηθ 5(ιίρ εοιηρίίεύ «ί4Η 4Ηβ Γβςυίπϋεηίε οί 4Ηε Οοηνεπίίοη 35 Γβςβτΰδ : 

.1 4Ηε δίηιείυΓβ πιζίη 3πύ 3υχ'ί1ί3Γ/ οΐ3εΗίηεΓχ, ΡοίΙεΓε 3Π<1 ο4Ηβγ ρΓβ55ΐΐΓε νβ 55 εΐ 5 ; 

.2 ΙΙΐΒ ΜίίβΓΐϊςΗΐ δΐώιϋνίείοη 3ΓΓ3ηςεηΐθη(:5 3η<1 Ρε43ίΐ5; 

.3 4Ηε ίοΙΙοΜίπς 5υΡ(1ίνί5ίοη 1θ3(1 Ιίηεδ; 


1 ϋεΐείε 35 ζρρεορείζίε 

2 0β4ε οη «ΗίεΗ 1<εε1 «35 Ιβίΰ ογ δΗίρ «35 34 3 5ίιηίΐ3Γ εΐβςε οί εοη54Γυε4ίοη ογ, «Ηβγβ βρρΙίεεΗΙε, ΡβΙβ οη «ΗίεΗ οιογΙ( 
ίοε 3 εοηνεΓδίοη ογ 3η 3ΐ4εΓ34ίοη ογ ®οΗιίίε34ίοπ οί 3 πβ,ιογ εΗ3Γ3ε4θΓ Η35 εοιωΐθηεε<1. 

3 Ιη 3εεοηΐ3ηε8 «ί4Η Γ85θ1υ4ίοπ ή.6ΟΟ(15)-ΙΜ0 5Ηίρ Ιιίεηϋίίεείίοη ΝιιβΗθγ 5εΗε®Β,4Ηί5 ίηίοπΜ4ίοη παγ Ηβ ίηεΐυάεί 
νο1οη(;3Γί1γ. 
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Γραμμές φόρτωσης που έχουν καθορισθεί 
απο ατεγανή υποδιαίρεση και σημανθεί 
στην πλευρά στο μέοο του πλοίου 
(Κανονισμός 11-1/13) 

Υφος Εξάλων 

Εφαρμόζεται όταν οι χώροι οτους οποίους 
μεταφέροντοι επιβάτες περιλαμβάνουν τους 
ποροκατω χώρους εναλλακτικής χρήοης 

0.1 

0.2 

0.3 










2.2 το πλοίο συμμορφωνόταν τις απαιτήσεις της Σύμβασης όοον αφορά τις καταακευές έναντι προοταοίας από πυρκαγιά τα 
συστήματα και τα μέοα πυρασφάλειας και τα σχέδια ελέγχου πυρκαγιάς, 

2.3 τα σωστικά μέοα και ο εξοπλισμός των σωστικών λέμβων, των ουοιβίων οχεδιών και των λέμβων ανάγκης πληρούσαν τις 
απαιτήσεις της Σύμβασης, 

2.4 το πλοίο ήταν εφοδιασμένο με ορμιδιβόλο αυοκευή και ραδιοεγκαταοτάοεις που χρησιμοποιούνται οτα οωοτικά μέοα σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, 

2.5 το πλοίο πληρούσε τις απαιτήσεις της Σύμβασης όοον αφορά τις ραδιοεγκαταοτάοεις, 

2.6 η λειτουργικότητα των ραδιοεγκαταοτάσεων που χρησιμοποιούνται οτα οωατικό μέοα πληρούσε.τις απαιτήσεις της Σύμβασης, 

2.7 το πλοίο πληρούσε τις απαιτήσεις της Σύμβασης όοον αφορά τον εζοπλιομό ναυσιπλοΐας, τα μέοα επιβίβασης των πλοηγών 
και τις ναυτικές εκδόσεις, 

2.8 το πλοίο ήταν εφοδιασμένο με τους φανούς, τα σχήματα και τα μέσα παραγωγής ηχητικών σημάτων και σημάτων κινδύνου, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης και τους ισχύοντες όιεβνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων οτη θάλασσα, 

2.9 απο κάθε άλλη άποφη το πλοίο πληρούσε τις αχετικές απαιτήσεις της Σύμβασης, 

3. Εχει/δεν έχει 1 εκδοθεί πιστοποιητικό απαλλαγής 

ι 

Το πιστοποιητικό αυτό ιοχύει μέχρι ....... 


Εκδόθήκε στ 


(τόπος έκδοσης του πιστοποιητικού) 


(ημερομηνία έκδοσης) (υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου να εκδίδει το πιστοποιητικό) 


(Σφραγίδα της Αρχής που το εκδίδει) 


1 διαγράφεται ανάλογα. 











ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 4677 


ΒυΗΜνίείοη 1θ3<ί Ιίηβε βεείξηβιί 3ηϋ 
03Γ)ΐβ8 οη 16ε εΜρ'ε είιίβ εί εβίιίεΗίρε 
(ΓββυΙείίοη 11-1/13) 

ΡΓββΗθ3Γ(ί 

Το ερρΙγ «Ηβη ΙΗβ ερεοβε ΐη «ϊοΗ 
ρβεεβηξβΓε 3Γβ 03ΓΓΪβ<1 ίηοΐυάβ ΙΗβ 
ίοΙΙοιίη^ εΙίβΓηείίνβ ερεοβε 

0.1 

0.2 

0.3 


/ 








2.2 ΙΗβ εΜρ οουρίΐαΐ νϊΙΗ ΙΗβ ΓβςυίΓβΒβηΙε οί ΙΗβ ΟοηνβηΙίοη 3ε Γβ£3η1ε εΙπιοΙιΐΓβΙ ίϊι-β ρι-οΐβοΐίοη, ίίΓβ εείβΐχ ε/είβιε 
εηά 3ρρ1Ϊ3ηο0ε επί) ίίΓβ οοπΙγο! ρΐεηε; 

2.3 ΙΗβ Ιίί 8 - 33 νίη βρρίίβηοβε βηΗ ΙΗβ βςυίριιεηΐ οί ΙΗβ 1ίίβΓ3ίΙε, ΙΙίεΗοβΙε εηιΐ Γβεουε ΗοεΙε »6Γβ ρΓΟνΙύβι) ΐη εοοοηίΒηοθ 
«ΗΗ ΙΗβ ΓβςυίΓβΒβηΙε οί ΙΙιβ ΟοηνβηΙίοη; 

2.4 ΙΗβ εΗίρ · 3 ε ρτονί<1β<3 ΜΙΗ 3 1 ίηθ-ίίιτοβίη§ 3ρρΙί3ηοβ 3η<ί ΙΗβ Γ3ϋϊο ϊηείβΙΙβϋοηε υεβ8 1η 1 ίίβ-επνΐηβ βρρΙίβηοβε 1η 
3θοθΓ(ΐ3ηοβ «ΗΗ ΙΗβ ΓβςυίΓβΒβηΙε οί ΙΙιβ ΟοηνβηΙίοη; 

2.5 ΙΙιβ εΜρ 00Βρ1ίβ<Γ»ϋΗ ΙΙιβ ΓβςυίΓβΒβηΙε οί ΙΗβ ΟοηνβηΙίοη 3ε Γβ^επίε Γ3ϋίο ίηεΐεΐΙεΙίοηε; 

2.6 ΙΗβ ίυηοΙίοηϊη{> οί ΙΙιβ Γ3<1ίο ίηεΐεΐ ΙβΗοηε υεβιΐ ΐη Πίβ-εβνΐη^ βρρίίβηοβε οοιϋβί «11Η ΙΗβ ΓβςυίΓβΒβηΙε οί ΙΙιβ ΟοηνβηΙίοη; 

2.7 ΙΙιβ εΜρ οοΒρΙίβί «ίΙΗ ΙΗβ ΓβςυίΓβΒβηΙε οί ΙΙιβ ΟοηνβηΙίοη 3ε Γβ(>3π1β εΜρΗοΓηβ ηενίμΜοπεΙ βςυίρΒβηΙ, Ββεηε οί 

βΒ63Γΐί3ΐ1οη ίοΓ ρϊΙοί; 3η6 ηβυϋοβΙ ρυΜίοβΙίοηε; 

2.8 ΙΙιβ εΜρ «βε ρΓονίίβιΙ «ίΙΗ 1ΐ(>ΗΙε, εΗερβε, βββηε οί ιεΜηβ εουηί εί^πβίε βηϋ ΜεΙβεε είη^ηβίε, 1η εοοοηίβροβ «ΙΙΗ ΙΙιβ 
ΓβςυίΓβΒβηΙε οί ΙΗβ ΟοηνβηΙίοη 3η<1 ΙΙιβ ΙηΙβΓηεΙίοηΒΐ Βθ^υΙβΙίοπ ίοΓ ΡΓβνβηϋηυ Οοΐΐΐεΐοηε ΑΙ 5βε ίη ίοΐΌβ; 

2.9 ίη 311 οΙΙιβΓ ΓβερβοΙε ΙΗβ εΐιίρ οουρίίβί «ΗΗ ΙΙιβ ΓβΙβνβηΙ ΓβςυίΓβΒβηΙε οί ΙΙιβ ΟοηνβηΙίοη 


3. ΤίιβΙ 3η ΕχββρΜοη ΟβΓίίίίοβΙβ Με/Ιιβε ηοΐ' Ηββη ίεευβΗ 


ΤΜε οβΓΗίίοβίε ίε νβϋί υηΙΠ 


ί εευβ8 31 


(Ρΐεοβ οί ίεευβ οί οβΗΐίΙοβΙβΙ 


(θείε οί ίεευβ) 


<5ϊςη3ΐυΓβ οί ευΙΗοΓϊζβί! οίίίοίβΐ ίεευ1η£ ΙΗβ οβΓίίίίοεΙβ) 


(5θβ1 ογ είειρ οί ΙΙιβ ίεευίηξ 3υΙΗοπί^ 3ε 3ρρΓορΓί3ΐβ) 


1 Ββίβΐβ 38 3ρρΓ0ρΓ13ΐβ 










4678 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 
(Υπόδειγμα Ρ) 

0 πίνακας αυτός θα είναι μόνιμα προσαρτημένος στο Πιστοποιητικό Ασφάλειας Επιβατηγού Πλοίου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΛΙΕΒΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝ8ΡΒΠΙΝΗΣ ΖΒΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ 1974, 0Π2Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 1988 

ί 

1 Στοιχεία Πλοίου 

Όνομα πλοίου. 

Λιακριτικός αριθμός ή γράμματα. 

Αριθμός επιβατών που επιτρέπεται να μεταφέρει... 

Ελάχιστος αριθμός ατόμων με τα απαιταύμενα προσόντα για 

τον γειρισμό των ραδιοεγκαταστάσεων..... 

2 Στοιχεία σωστικόν μέσων 


1 Συνολικός αριθμός ατόμων για τα οποία διατίθενται σωστικά μέσα 


2 Συνολικός αριθμός σωσιβίων λέμβων 

2.1 Συνολικός αριθμός ατόμων που μπορούν να παραληφθούν απο αυτές 

2.2 Αριθμός μερικά κλειστόν σωσιβίων λέμβων (κανονισμός ΙΙΙ/42) 

2.3 Αριθμός αυτοανορθούμενων μερικά κλειστών σωσιβίων λέμβωνίκανονισμός II1/43) 

2.4 Αριθμός τελείως κλειστών σωσιβίων λέμβων (κανονισμός II1/44) 

2.5 Αλλες σωσίβιες λέμβοι 

2.5.1 Αριθμός 

2.5.2 Τύπος 


3 Αριθμός των μηχανοκίνητων σωσιβίων λέμβων (που συμπεριλαμβάνονται στο 
συνολικό αριθμό σωσιβίων λέμβων που αναφέρεται παραπάνω) 

3.1 Αριθμός σωσίβιων λέμβων εφοδιασμένων με προβολέα έρευνας 

4 Αριθμός λέμβων διάσωσης 

4.1 Αριθμός λέμβων που περιλαμβάνεται στο συνολικό αριθμό σωσιβίων 
λέμβων που αναφέρεται παραπάνω 

5 Σωσίβιες σχεδίες 

5.1 Σωσίβιες σχεδίες για τις οποίες απαιτούνται εγκεκριμένα μέσα καθαίρεσης 

5.1.1 Αριθμός σωσιβίων σχεδιόν 

5.1.2 Αριθμός ατόμων που μπορούν να παραληφθούν απο αυτές 

5.2 Σωσίβιες σχεδίες για τις οποίες δεν απαιτούνται εγκεκριμένα μέσα καθαίρεσης 

5.2.1 Αριθμός σωσιβίων σχεδιόν 

5.2.2 Αριθμός ατόμων που μπορούν να παραληφθούν απο αυτές 

ό Πλευστικές συσκευές 

6.1 Αριθμός πλευστικών συσκευών 

6.2 Αριθμός ατόμων που μπορούν να συγκροτηθούν , 


Αριστερή πλευρά Λεξιά πλευρά 
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ΚΕΟΟΚΟ ΟΡ ΕβυίΡΜΕΝΤ ΡΟΗ ΤΗΕ ΡΑ55ΕΝ6ΕΗ 5ΗΙΡ 5ΑΡΕΤΥ ΟΕΚΤΙΡΙΰΑΤΕ 
(Ρογβ Ρ! 

Τϋίε ΓΘΜΡΟ 5(1311 6θ ρθΓΙΗΠεηίΙγ είίεοϋεΡ Ιο ίϋε Ρ355βηςβΓ 8Ηίρ Ββίθίγ ΟβΓίίίίοείβ 

ΚΕΟΟΚΟ ΟΡ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ ΚΟΚ 00ΜΡΙΙΑΝ0Ε ΒΙΤΗ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ 
ΟΟΝνΟίΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ 3ΑΡΕΤΥ ΟΡ ΙΙΡΕ ΑΤ 8ΕΑ.1974, Α5 ΑΗΕΝΟΕΟ 1988 

1 ΡεΓίίαιΙεΓε οί 5Ηίρ 

Νε®ε οί 5ϋίρ.... 

Οίείίηοίίνε πιιηϋθΓ ογ ΙείίεΓε..... 

ΝιΙβΡοΓ οί ρ3558ηρθΓ5 ίοΓ ωϋίεϋ εεΓίίίίεΟ.... 

Μίπίου® πιΐΒϋεΓ οί ρεΓεοηε «ίίϋ ΓεςυίηεΡ ςυείίίίοείίοηε ίο 

ΟρθΓβίε 41)8 Γ3(ίίθ ίη5ί3ΐΐ3ίίθΠ5. 

2 Βείείΐε οί Πίε-εενϊης ερρΠεηεεε 


1 Τοίεΐ ηυβΟεΓ οί ρεΓεοηε ίοΓ «ϋίεϋ Ιϊίε—εβνίης ερρίίεηεεε 3 γβ ρΓονίΡεΡ 



2 Τοίβΐ ηυοϋεη οί Ηίεϋοείε 

2.1 Τοΐβ 1 ηυοΟεΓ οί ρεηεοηε εοεοβοΡείεΡ Ογ ίϋεβ 

2.2 Νυβϋεη οί ρεΓίίεΙΙγ εηοΐοεεϋ Ηίεϋοείε (τβςυΐβϋοη ΙΙΙ/42) 

2.3 ΝιιβϋεΓ οί εεΐί-πςϋίίης ρεηίίεΐΐγ εηοΙοεεΡ.Ηίεϋοείε (ρερυΐεΐίοη 111/43) 

2.4 ΝιιβϋεΓ οί ίοίεΐγ εηεΐοεεϋ Ηίεϋοείε (Γβριιίείίοη 111/44) 

2.5 04118Γ Ηίεϋοείε 

2.5.1 ΝυβϋεΓ 

2.5.2 Τγρε 

ΡογΙ είϋε 

δίετΡοετΡ ειϋε 















3. ΝυβϋεΓ οί βοίοΓ Ηίεϋοείε ΗηοΙυΡεΡ ίη ίϋε ίοίεΐ Ηίεϋοείε εϋοΗΠ εϋονε) 

3.1 ΝυβϋεΓ οί Πίεϋοβίε ίίίίεϋ οίίϋ εεεΓεϋΠςϋίε 

4 Νυβϋετ οί Γεεευε ϋοείε 

4.1 ΝυβϋεΓ οί ϋοβίε «ϋίοϋ 3 γο ίπεΙυΟειΙ ίη ίϋε ίοίεΐ Ηίεϋοείε 
εϋοΗη 3ϋονε 

5 ΙϊίθΓΕίίε 

5.1 Τϋοεε ίοΓ «ϋίεϋ ερρΓονεϋ Ιευηεϋίης ερρίίεηεεε ετε ΓεςυίΓβϋ 

5.1.1 ΝυβϋεΓ οί ΠίεΓείίε 

5.1.2 ΝυβϋεΓ οί ρεηεοηε εεεοβοϋείεΡ ϋγ ίϋε® 

5.2 Τϋοεε ίοη «ϋίεϋ ερρΓονει) Ιευηεϋίης ερρίίεηεεε ετε ηοί ΓβρυίΓεϋ 

5.2.1 Νυβϋεε οί ΠίεΓείίε 

5.2.2 ΝυβϋεΓ οί ρεηεοηε εεεοββοϋείεΡ ϋγ ίϋε® 

6 Βυογεηί ερρεηείυε 

6.1 ΝιιβϋεΓ οί ερρεΓ3ίυε 

6.2 ΝυβϋεΓ οί ρεΓεοηε εερεϋΐε οί ϋείης ευρροΓίεϋ 





- 
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7 Αριθμός κυκλικών σωσιβίων 


8 Αριθμός σωσιβίων ζωνών 


9 Στολές εμβάπτισης 


9.1 Συνολικός αριθμός 


9.2 Αριθμός στολών που πληρούν τις απαιτήσεις για τις σωσίβιες ζώνες 


10 Αριθμός θερμικών προστατευτικών ενδυμασιών 1 


11 Ραδιοεγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στα σωστικά μέσα 


11.1 Αριθμός αναμεταδοτών ραντάρ 


11.2 Αριθμός αμφίδρομων ραδιοτηλεφωνικών συσκευών νΗΡ 



3 Στοιχεία ραδιοεξοπλισμού 


Είδος 

Οιατιθέμενα στο πλοίο 

1 Κύρια συστήματα 

1.1 Ραδιοεγκατάσταση νΗΡ 


1.1.1 Κωδικοποιητής 050 


1.1.2 Οέκτης φυλακής 050 


1.1.3 Ραδιοτηλεφωνία 


1.2 Ραδιοεγκατάσταση ΜΡ 

1.2.1 Κωδικοποιητής 050 


1.2.2 Οέκτης φυλακής 050 


1.2.3 Ραδιοτηλεφωνία 


1.3 Ραδιοεγκατάσταση ΜΡ/ΗΡ 

1.3.1 Κωδικοποιητής 050 


1.3.2 ΰέκτης φυλακής 050 


1.3.3 Ραδιοτηλεφωνία 


1.3.4 Ραδιοτηλεγραφική μονάδα άμεσης εκτύπωσης 


1.4 Επίγειος σταθμός πλοίου ΙΝΗΑΗ5ΑΤ 


2 Οευτερεύοντα μέσα συναγερμού 


3 Μέσα για λήφη πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας 

3.1 Οέκτης ΝΑνΤΕΧ 


3.2 Οέκτης Ε60* 


3.3 Οέκτης ΗΡ ραδιοτηλεγραφικής μονάδας άμεσης εκτύπωσης 


4 ΰορυφορικό ΕΡΙΒΒ 

4.1 005ΡΑ5-5ΑΗ5ΑΤ 


4.2 ΙΝΗΑΚ5ΑΤ 


5 νΗΡ ΕΡΙΗΒ 


6 Αναμεταδότης ραντάρ πλοίου 


7 Οέκτης φυλακής ραδιοτηλεφωνικής συχνότητας κινδύνου στους 2.182 ΚΗΖ 2 


8 Γεννήτρια παραγωγής ραδιοτηλεφωνικού σήματος συναγερμού ατούς 2.182 ΚΗΖ 3 



1 ΰεν περιλαμβάνονται αυτές που απαιτούνται απο τους κανονισμούς 111/38.5.1.24, ΙΙΙ/41.8.31 και ΠΙ/47.2.2.13 

2 Η συσκευή αυτή δεν χρειάζεται να αναγράφεται στον πίνακα που προσαρτάται στα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά την 
1η Φεβρουάριου 1999, εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία νπο την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας. 

3 Η μονάδα αυτή δεν χρειάζεται να αναγράφεται στον πίνακα ,·..:.ι προσαρτάται στα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά την 
1η Φεβρουαρίου 1999. 
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7 Νυβώεε οί ΙίίεΟυογδ 


8 ΝυβώβΓ ο ί ΙίίβίζεΙϊβίδ 


9 ΙοοεΓδίοη δυίίδ 


9.1 Τοί3ΐ ηοβώεΓ 


9.2 ΝυαώεΓ οί 5θίί5 εοαρίγϊης κίΙΙι ίίιε ΓεςιΠΓεβεηίδ ίοΓ 1ίίε]3εΙ<045 


10 ΝυαϋεΓ οί ΙΙιθπμΙ ρεοίεείίνβ βίεΐΞ 1 


11 « 3 ()ίο ίη5ί3ΐΐ3ΐίοπ5 υδβό ϊη 1ίίε-53νίης ζρρίίβηεεδ 


11.1 ΝϋΐώβΓ Οί Γ3()3Γ ίΓ3Π5ρθη0εΓ5 


11.2 ΝυβώεΓ οί ίιβο-ωγ νΗΡ Γβίίοίείερίιοηε 3ρρ3Γ3ίυ5 



3 Οείζίΐδ οί ΗζΡίο ί3εί1ίίίεδ 


Ιίεβι 

Αείυζί ρεονίδίοη 

1 Ρπ«Ι3Γγ δγδίεβίδ 


1.1 νΗΡ Γ3ΐ)ίο ίη5ί3ΐΐ3ίϊοη: 


1.1.1 050 εηεοάεΓ 


1.1.2 050 ιωίεΙι ΓβεεινθΓ 


1.1.3 ΙΜίοίεΙερΗοηγ 


1.2 ΝΡ Γ3ϋίο ίηδίβίβϋοη: 


1.2.1 050 εηεοίΙεΓ 


1.2.2 050 «3ίε1> Γεεείνεε 


1.2.3 ΚδίίοίεΙερΗοηγ 


1.3 ΜΡ/ΡΒ 7 Γ30ίο ίηδίδΐΐβίίοη: 


1.3.1 050 εηεοάεΓ ■ 


1.3.2 050 «δίεΝ ΓεεείνεΓ 


1.3.3 ΚϊόίοίεΙερΙιοηγ 


1.3.4 ΟίΓεεί-ρΓίηίίης Γ3(ίίο ίεΙεςΓίρΗγ 


1.4 ΙΝΗΑΗ5ΑΤ εΐΐϊρ εβΓίΙι δίδίίοη 


2 δεεοηΡβΓγ οεβηδ οί βΙεΓίίης 


3 Ρβείΐίϋεδ ’ίοτ Γεεερίίοη οί ΜΓΐίίηε δ3ίείγ ίηίοεββϋοη 


3.1 ΝΑνΤΕΧ ΓεεείνεΓ 


3.2 Ε50 ΓεεείνεΓ 


3.3 ΗΡ (ίίΓεεί-ρΓίηίίης ΓζόίοίεΙεςΓζρίι ΓεεείνεΓ 


4 δβίθΗίίε ΕΡΙΚΒ 


4.1 005ΡΑ5/5ΑΗ5ΑΤ 


4.2 ΙΝΜΑΗ5ΑΤ 


5 ΥΗΡ ΕΡ1ΚΒ 


6 δΐΐίρ’δ Γ3Ρ3Γ ίΓ3Π5ρθηϋθΓ 


7 Κ3<ϋοίε1ερΙιοηθ (ΙίδίΓεδδ ίΓερυβηεγ ιβείεΐι ΓεεείνεΓ οη 2,152 ΚΗζ 2 3 


8 Οενίεε ίοε ςεηεΓ3ϋης ίΗε Γ2(1ίοίε1ερΗοηε 3ΐ3πβ 5ίςη2ΐ οη 2,182 ΚΗζ 5 



1 Εχαΐυιΐϊπς ΙΡοδε ΓβςυίΓβό βγ Γεςυΐδίίοηδ ΙΙΙ/38.5.1.24,111/41.8.31 βηεΙ ΙΙΙ/47.2.2.13. 

2 υηΐκϊ ιηοΙΗεΓ ύέΐε ίδ άείει-βιίηεά &γ ίΗε Μδπίίβε δδίείγ Οοοιβίίίεε, ίΐήδ ϋεη ηεεά ηοΐ Ι)ε ΓερΓαΙαεει) οη ίίιε ΓεεοΝί 
ζίί3είιε<ί Ιο εεΓίίίίεβίεδ ίδδυεύ βίίεε 1 ΡεΙίΓυβτγ 1999. 

3 ΤΜδ ίίεβι ηβε(1 ηοί 6ε Γερπχΐυεεά οη ίίιε Γβεοπ) 3ίΪ3εΗε<1 ίο εεΓίίίίεβίεδ ίδδυειΐ ϊίίεε 1 ΡεΟπηγυ 1999. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4 Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του ραδιοεξοπλισμούΙΚανονισμοί ΐν/15.6 και 15.7) 

4.1 διπλές ουοκευές... 

4.2 Συντήρηση ξηρός.. 

4.3 δυνατότητα ουντήρησης εν πλώ. 

5 Πλοία που κατασκευάοθηκαν πριν την 1η Φεβρουάριου 1995 τα οποία δεν συμμορφώνονται με όλες τις εφαρμόσιμες 
απαιτήσεις του κεφαλαίου IV της Σύμβασης όπως τροποποιήθηκε το 1988 1 



Απαιτούμενα από 
τους κανονισμούς 

διατιθέμενα οτο 
πλοίο 

Βρες ακρόασης αουρματιστού 

Αριθμός ασυρματιστών 

Εάν υπάρχει αυτόματος δέκτης σήματος κινδύνου 

Εάν υπάρχει κύρια εγκατάσταση 
’ Εάν υπάρχει εφεδρική εγκατάσταση 

Εάν ο κύριος και ο εφεδρικός πομπός είναι 
ηλεκτρικά χωρισμένοι ή ουνδιασμένοι 













• 



6 Πλοία που καταοκευάσθηκαν πριν την 1η Φεβρουάριου 1992 τα οποία δεν συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμόσιμες 
απαιτήσεις του Κεφαλαίου III της Σύμβασης όπως τροποποιήθηκε το 1988* 


■- 

διατιθέμενα στο 
πλοίο 

Ραδιοτηλεγραφική εγκατάσταση σωσιβίου λέμβου 

Φορητή συσκευή ραδιοεπικοινωνιών σωστικού σκάφους 

ΕΡΙΚΒ σωστικών σκαφών (121,5 ΜΗζ και 243,0 ΜΗζ) 

Αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές 







ΠIΣΤΟΠΟ 1Ε I ΤΑ I ότι αυτός ο πίνακας είναι σωστός από κάθε άποφη. 


Εκδόθηκε στ 


(τόπος έκδοσης του υπομνήματος) 


(Ημερομηνία έκδοσης) (Υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου να εκδίδει τον πίνακα) 


(Σφραγίδα της Αργής που το εκδίδει) 


1 Η παράγραφος αυτή δεν χρειάζεται να περιλαμβάνεται ατον πίνακα που προσαρτάται οτα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά την 
1η Φεβρουάριου 1999. 

2 Η παράγραφος αυτή δεν χρειάζεται να περιλαμβάνεται στον πίνακα που προσαρτάται στα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά την' 
1η Φεβρουάριου 1995. 
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4 ΜεΙΗοιΐδ υεβι) Ιο εηδυηε δνδϋδΜΠψ οί Γ3(ΐ1ο ίΒοΙΙΙΙΐβδ (Κευυΐηΐΐοηδ ΐν/15,6 βηϋ 15.7) 

4.1 ΟυρΙΙοΒίΐοη οί εςυίρυεηΐ. 

4.2 5)ιοΓβ-1)3εε<) «ΒίηΙεηϊηοε. 

4.3 Αί-δ83 «3ίηΙεη3ηοε οαραίιί 1 ΐΐ/... 

5 2Μρδ οοηείΓυοΙβί) ΙιείοΓβ 1 Ρε&Γυηιγ 1995 »Μο)ι 3ο ηοΐ οοορί^ »ϋ)> βΙΙ 15ε βρρΙΙοβ&Ιε ΓεςυΐΓειεηΙβ 
οί ΟιορΙθΓ IV οί ΙΙιε ΟοηνεηΙΙοη 3δ 3ηιεπ3ε3 ίη 1988' 



ΚεηυΐΓΒίβηΙε 
οί Γε^υΙοΙΐοηβ 

ΑοΙυβΙ ρΓονΐείοη 

ΗουΓδ οί ΠδΙεηΐηβ 5χ ορβΓ3ΐθΓ 

Νυβ5εΓ οί ορετηίοΓδ 

ΪΙιεΙΗβΓ βυΐο βΙβγβ ίίΗεί 

ΪΙιθΙΗογ Β 3ίη ίηεΐ3)ΐ3ΐίοη ίίΙΙεί 

ΨΡιθΙΙιθγ ΓθδεΓνε ΐηδΙηΙΙηΙίοη ίίΗθ3 
*)ιεΙ(>8Γ 03ίη 3η3 ΓθδθΓνε ΐΓβηεοίΗθΓε 
εΐεοίηοείΐγ δερ3Γ3ΐε<ΐ ογ οοο3ίηε3 











.., 





6 5)ιίρε οοηείπιοίει) 3είοΓβ 1 Ρε&Γυβιγ 1992 ϊΜοΙι 3ο ηοΐ ίυΙΙχ οοβρΙχ ιΗΙι ΙΙιε 8ρρΙ1θ351β ΓβςυΐΓβιεηΙβ οί ΟορΙβΓ III 
οί ΙΗβ ΟοηνεηΙίοη 38 3θεβη3ε3 ΐη 1988* 


' 

ΑοΙωΙ Ρπινΐβΐοη 

Κβο) ίοΙβ1β@Γ3ρΗ ϊηδίηΐΐηΐϊοη ίοΓ ΙϊίεβοβΙ 

ΡοιΊεΜε Γ3ίΐο 3ρρ3Γ3ΐυε ίοΓ ευ γ νΐν31 0Γ3ίΙ 

5υ γ νΐ ν3 1 0Γ3ίΙ ΕΡΙΚΒ (121,5 ΜΗΖ ηη3 243,0 ΗΗΖ) 

Τ»ο-»3)ΐ Γ33ΐοΙεΙβρ5οηε 3ρρ3Γ3ίοδ 



ΤΗ I 5 15 ΤΟ 0ΕΡ5ΤΙΡΥ ΙΗβΙ ΙΙιϊε Κεοοπ) ίδ οογγβο! ΐη 311 ΓΒδρεοΙε 


ΙεευειΙ 31 


ΙΟηΙβ οί ίδδοεΙ 


ΙΡΙβοθ οί ίδ8υε οί ΙΙιβ Ρεοοπΐ ) 

(5Ϊ8η3ΐ«Γθ οί 3υ1γ ουΙΗοΓίζβί οίίΐοΐοΙ ίεβυΐηβ ΙΙιε Κεοοπ)) 
(5ε3ΐ ογ 8ΐ3Βρ οί 1(ιε ίδδυίη^ ΑυΙΗοΗψ , 3ε βρρπΐρΓΐοΙε) 


1 ΤΜε εεοΐίοη ηεεά ηοΐ 5ε ΓερΓο3υοε3 οη ΙΙιε Γβοοπΐ οΙΙβοΗεί Ιο οθΓίίίΐοΒίεε ίεευείΐ βίΙεΓ 1 Ρβ&πιβγ/ 1999. 

2 ΤΜε δεοΐίοη ηεε3 ηοΐ 5ε τερι-οιίυοεύ οη ΙΙιε γοοογ3 εΗδοΙιεί Ιο οειΤϊί1θ3ΐεε ΐεευεά βίΙεΓ 1 Ρε&ΓυδΓγ 1995. 
















4684 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αοι,θ. 

ΗΕΕΕΕΝίε ΚΕΡυΒΕΙΰ 

εβΓ-ε. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΜΙΝΙ3ΤΚΥ ΟΡ ΠΕΡΟΑΝΤΙΓΕ ΜΑΡΙΝΕ 

ΟΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΠΛΟΙΩΝ 
ΜΕΚΟΗΑΝΤ 5ΗΙΡ5 ΙΝ5ΡΕ0Τ0ΚΑΤΕ 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤIΚΟ ΑΠΑΠΛΑΓΗΣ 

ΕΧΕΠΡΤΙΟΝ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ 


πι,στοπ 

Νο. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 

Εκδόθτικε σύμφωνο: με τος διατάζεις της 
ΛΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1974, 
όπως χροποποιΉθηκε κο:χ' ε^ουσι,οΕότπο'π της Κυβέρνησης της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ 


(εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός) 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 


Ονομα πλοίου | 

ίβιακριτικός αριθμός 
ή γράμματα 

| Λιμάνι νηολόγησης 

ί 

Ολική χωρητικότητα 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: 

το πλοίο κατά την εξουσιοδότηση που παρέχεται απο τον κανονισμό ... της Σύμβασης, εξαιρείται απο τις 

απαιτήσεις ...;......... της Σύμβασης. 

Οροι, αν υπάρχουν, υπά τους οποίους χορηγείται το πιστοποιητικό Απαλλαγής: 


Πλόες, αν συντρέχει περίπτωση, για τους οποίους χορηγείται το πιστοποιητικό Απαλλαγής: 


Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει μέχρι . υπό την προυπόίεση οτι το πιστοποιητικό 

.. στο οποίο το παρόν πιστοποιητικό προσαρτάται, παραμένει σε ισχύ. 


Εκδόίηκε 


(τόπος έκδοσης του πιστοποιητικού) 

(Ημερομηνία έκδοσης) (υπογραφή σρμοδίως εξουσιοδοτημένου να εκδίδει το πιστοποιητικό) 


(σφραγίδα της Αρχής, που το εκδίδει) 

1. Σύμφωνα με την απόφαση Α.600(15) "μέθοδος παροχής αριβμού ταυτότητας πλοίου - ΙΗΟ", η καταχώριση της πληροφορίας 
αυτής είναι προαιρετική. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΧΕΜΡΤΙΟΝ ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕ 

ΐΞβυεϋ υηΰθΓ Τ.Ιίθ ρι-ονί 5ί οπή α-ί ΤΗε 
IΝΤΕΒΝΑΤIΟΝΑΙ_ ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ ΕΟΕ' ΤΗΕ 3ΑΕΕΤΥ ΟΕ Ι...ΙΕΕ ΑΤ 3ΕΑ 1974, 
35 3ιτΐθηεΐ5€ΐ υπεΙετ ΤΗθ βυΤΒοΓ ί Τ.γ ο-ί ΤΗε θονεΓ ηιτίθηΤ. ο-ί 

ΗΕΙ Ι-ΕΝΙΟ ΒΕΡϋΒΙ.10 


Ργ- 

(ρΡΓΪΟΠ ΟΓ ΟΓςϊΠίϊίίίοη 3γί(ΐΒΓί?ε<1) 


ΡΑΒΤΙ0Λ.ΑΗ5 ΟΡ 5ΗΙΡ: 


Νβηιε οί 5(ιίρ 


6γο 55 Τοηηβςρ 

ΙΜΟ ηυιΛετ (1) 


ί - 

!__ί_ 




ΤΗ 15 15 ΤΟ ΟΕΒΤΙΕΥ; 

ΤΜβί Μιρ 5(ιίρ ίδ, υηόβτ ίίιε 3υί(\0Γϋγ εοηίθΓΓεε) &γ 

Γεςυΐίΐίοη ... 

βχΒβιρΙκί ίτοΐΒ Μιβ ΓΒςαίΓΒΐηΒηΐΒ οί .. 


οί Μιε εοηνβηΐίοη, 


οί 1(>β ΟοηνβηΙίοη. 


Οοηιϋΐίοηδ, Η 3ηγ, οη η(ικ(ι Μιβ Εχβιηρϋοη ΟβτϊίίίεβΙε ίε ^Γβηΐβΰ : 


νογ3ςβ5,ίί 3ηγ,ίοτ κίιίεΗ ΙΗε Εχβπιρίϊοη Οετίίίίεβίε υ ςεεπΐεύ : 


ΤΜδ ΟετΙίίίεβΙε ίδ ν3ΐί<) υηΐίΐ .... δΐώ,ίεεί 

Το ίίιβ .... Οεπίίεβίε, 


Ιο «ΜεΙι 1Ηί5 εετίίίεβίε 15 εΙΙβείιεύ, τεΜίπίπς νβΐίύ. 


Ϊ45 : αΒ0 31 ... 

(ρίβεβ οί ίβευε οί οθγΤϊ ίίοβΤβ) 


(ΟβΙβ οί ίδδοε) (δίρηβΙυΓε οί βυΝιοτίζει! οίίίείεΐ ίβδοίης ΤΗβ εΒΓίίίίεβΙε! 


(1) 1η βεεοπίβηεε ηΗ(ι Γεβοΐυΐίοη Α.600(15) ΙΜΟ 5(ιίρ ΙύβηϋίίεβΙίοη ΝοιτιΙιβγ δείιβι&ρ, 
1(ιί5 ίηίοτΜίίοη ββγ (ιβ ίηεΐυόει) νοΙυηΐΒπΙγ. 
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ΕΠΠΗΝΙΚΗ ΟΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πι,βτοπ. : . 

ΗΕΕΙΕΝΙΟ ΚΕΡυΒΕΙΟ 

ΟθγΤ. Νο. : . 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΜΙΝΙ5ΤΚΥ ΟΡ ΜΕΠΟΑΝΤΙΙΕ ΜΑΡΙΝΕ 

ΟΙΕΥΘΥΝΙΗ ΕΠΕΠ-ίΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΠΠΟΙδΝ 
ΜΕΚΟΗΑΝΤ $ΗΙΡ8 ΙΝ5ΡΕ0Τ0ΚΑΤΕ 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΟΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

οοΝετρυετιοΝ οεκτιριοατε 


Ο Ρ» (3 Ο 5ΗΙΡ 3ΛΓΕΤΥ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 


Τκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΛΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝ8Ρ8ΠΙΝΗΣ 28ΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1974, 
όπως τροποηαιέθηκε με το συνημμένο σ’ αυτέ σχετικό Πρωτόκολλο του 1978 
κατ’εξουσιοδότοση της Κυβέρνησης της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΗΗΟΚΡΑΤΙΑΣ 


απο_ 

(εξουσιοδοτημένο πρόσωπα έ οργανισμός) 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 


Ονομα πλοίου 

διακριτικός αριθμός 
έ γράμματα 

---- 

Λιμάνι νηολόγησης 

Ολικέ χωρητικότητα 






Νεκρό Βάρος πλοίου 
(μετρικοί τόννοιΧΙ) 

Αριθμός ΙΗΟ (2) 

■ 

Ημερομηνία κατα την οποία 
τέθηκε η τρόπιδα (3) 


— 



Τύπος ηλο(ου (4) 

Πετρελαιοφόρο 

Χημικό δεξαμενόπλοιο 

Υγραεριοφΰρο 

♦ορτηγΰ ηλοίο εκτός των αναφερομένων παραπάνω 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: 

1. Το πλοίο έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 1/10 της Σύμβασης. 

2. Η επιθεώρηση απέδειξε οτι η κατάσταση της κατασκευές, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού όπως καθορίζεται 
στόν παραπάνω κανονισμό.έταν ικανοποιητικέ και το πλοίο συμμορφωνόταν με τις σχετικές απαιτέσεις των 
κεφαλαίων ΙΙ-1 και ΙΙ-2 της Σύμβασης (εκτός εκείνων που αφορούν τα σνστέματα και μέσα πυρασφάλειας και τα 
σχέδια ελέγχου πυρκσιάς). 

3. Οτι οι δύο τελευταίοι έλεγχοι του εξωτερικού της γάστρας του πλοίου έλαβαν χώρα τέν.. και 

... (Ημερομηνίες) 

4. Οχι πιστοποιητικό απαλλαγές έχει/δεν (4) έχει εκδοθεί. 


(1) Μόνο για πετρελαιοφόρα, χημικά δεξαμενόπλοια και υγραεριοφόρα 

(2) Σύμφωνα με την απόφαση Α.600(15) "μέθοδος παροχές αριθμού ταυτότητας - 1)0“ ,η καταχώριση της πληροφορίας 
αυτές είναι προαιρετικέ. 

(3) Ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε η τρόπιδα έ το πλοίο έταν σε παρεμφερές στάδιο κατασκευές έ όπου 
εφαρμόζεται η ημερομηνία κατά την οποία άρχισαν εργασίες ευρείσς έκτασης για μετασκευέ έ μετατροπέ έ τροποποίηση 
του πλοίου. 

(4) διαγράφεται ανάλογα. 
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ΓΑΚ 60 5 ΗΙΡ 3 ΑΡΈΤΥ ΟΟΝΕΤΡϋΟΤΙΟΝ ΟΕΚΤΙΕΪΟΑΤΕ 


Ιίδϋκΐ υηάρΓ ίήβ ρΓονίϊίοηξ θί ΙΟβ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ ΟΟΝνΕΝΤΪΟΝ ΡΟΡ ΤΗΕ 5 ΑΕΕΤΥ ΟΡ ΙΙΡΕ ΑΤ δΕΑ 1974 , 
45 ΐΜΧΙίίίΒό Ογ ίΡ>β ρΓοίοοοΙ οί 1978 ΓΒίείίης ΟΙιβγβ Ιο 
υηΟετ ίΟβ βοίΟοπίγ οί ΙΗβ δονβτηοΒηί οί 


ΡΑΚΤίαίΑΚδ ΟΡ 5 ΗΙΡ: 


ΗΕΙΙΕΝΙΟ ΡΕΡϋΒΙΙΟ 

*>Υ___ 

(ρΒΓδοη οτ ΟΓρβηίζβίίοη ευίΟοπιβό) 



Οίΐ ΐ3ηΐ!βΓ 
00εΐδίθ4ΐ ΙβηΙ(6Γ 

845 04ΓΓΪΒΓ 

04ΓζΟ 5Κίρ οΟΟβγ ίθ3η 3ηγ οί ίΗδ 4&ον? 


ΤΗI 3 18 ΤΟ ΟΕΚΤΙΡΥ: · 

1. ΤΗβί ίΟβ ;Ηρ (ΐ35 Οβεη βιίΓνΒγβίΙ ίη 4«οπ)4ηςβ «ίίΟ ίίιβ ΓβςυίΓβίΐΒπίδ οί Γεςυΐβίίοη 1/10 οί Ηιβ ΟοηνβηΙίοη. 

2. Τ1ΐ4ΐ ίΟε 5υΓνβγ 5 Ιιο«βι 1 ΤΡιβΐ. Κιβ οοηόίίίοη οί ίΟβ 5ίπιείυΓΒ,»3οΐΝηβΓγ,3η<) ΒρυίρβΒηί 45 (ΐΒΡίηθί ίη ίΙιε 4ίιονΒ 
Γβςυΐ4ίίθίΐ κ35 54ίί5ί4εΙοτγ 3ηϋ Ιίιβ 5Ηίρ εοορΙίεΟ «ίίίι Ιίιβ Γβίβνθηί ΓβςυίΓΒ»εηί5 οί εί>3ρΐΒΓ5 ΙΙ-1 3ηί 11-2 οί 
ΙΙιε ΟοηνθΓιίίοη (οΙ;·κ. ι·:·ι- ΤΡιθ5β Γείείίης ίο ίίΓΒ 53ίβίγ 5γ5ίΒ(85 4η<) 4ρρ1ί3ηοΒ5 βηΟίίΓΒ οοηίΓοΙ ρίβηδ). 

3. ΤΟβί ίΟβ 145ί ί«ο ίηδρκίίοηβ οί ΙΟθ ΟυίδίόΒ οί ί,ίΐθ δΜρ’5 βοίίοιη ίοοί ρΐ40β οη .... 

...... 3Πί) .... !<ΐ4ΐΒ5> 

4. ΤΡίδί βη ΕϋΒΐίρίίοη 0βΓίίίΚ3ίβ 045/035 ηοί (4) Οεεη ίδδυβό. 


(1) ΡθΓ οί 1 ίεηΙίΒΓδ,ΟίίΒΛίΟθΙ ί.3Πΐ;ΒΓ5,3ηΡ 935 03ΓΓ1ΒΓ5. 

(2) Ιη 4οεθΓίί3ηοθ κίΤΡι ΓΒβοΙυίίοη Α 600( 15)-ΙΜΟ 5θίρ Ιόβηϋίίοβϋοη ΝολΟβγ 5ςΙΐΒΐ»ε 
ίί)!5 ίηίοΓΜίίοη πΐ4γ ί)ε ίηοΐυιΐβίΐ νοΙιιηίβΓίΙγ. 

(3) Οβίβ οη «ΜεΟ Ιί&εΐ Η45 Ιίϋ ογ 5Μρ «45 4ί 4 5ί«ιίΐ4Γ 5Ι39Ε οί οοηδίΓοοΙίοη οτ «Ηβγθ βρρΙίεβΜε Οβίθ οη «Μείι 

ΜΟΓκ ίθΓ 4 00ΠνΒΓ510η ΟΓ 4Πγ, 3 1 2 3 4 . ίβΓ4ίίθΠ ΟΓ ΙΚΝίίί ΚΒίίΟΠ οί 3 Λ13.Ϊ0Γ θ(ΐ4Γ3θίΒΓ «45 ΟΟΠΜΒηΟΒίί. 

(4 ) ΟβΙβΙβ 35 βρρΓ0ρΓΪ3ίε. 
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Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει μέχρι (5) .. υποκείμενο στις ετήσιες κσι ενδιάμεσες επιθεωρήσεις 

και στούς ελέγχους του εξωτερικού της χάστρας του πλοίου,σύμφανσ με τον κανονισμό 1/10 της Σύμβασης. 


Εκδόθηκε 


. (τόπος έκδοσης του πιστοποιητικού) 


(Ημερ/νία έκδοσης) (υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου να εκδίδει το πιστ/κΰ) 


(σφραγίδα της Αρχέις, που το εκδίδει) 


(5) Καταχωρίζεται η ημερομηνία ΙΛΪης όπως προσδιορίζεται απο την Αρχό,σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/14(α) της 
Σύμβασης.Η ημέρα και ο μόνας της ημερομηνίας αυτός αντιστοιχεί στην ημερομηνία επετείου όπως καθορίζεται στον 
κανονισμό 1/2(ιδ) της Σύμβασης,εκτός εάν τροποποιήθηκε σύμφωνα μέ τον κανονισμό Ι/14(η). 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4691 


Το ηισχοποιηχικό αυτό ισχύες μέχρι. (5) . υποκείμενο σχις εχΛσιες και ενδιόμεσες επιθεωρήσεις 

κσι σχοΟς ελέγχους τού εέωχερικού χης χάσχρας χου πλοίου,σύμφωνα με χον κανονισμό 1/10 χης Σύμβασης. 


Εκδόθηκε 


(χόηος έκδοσης χου πισχοποιηχικοό) 


(Ημερ/νία έκδοσης) (υποχρσφό αρμοδίως εέουσιοδοχημένου να εκδίδει χο ηισχ/κό) 


(σφραγίδα χης Αρχίις, που χο εκδίδει) 


!5) Καχαχϋρίξεχαί η ημερομηνία ΙΛέης όπως προσδιορίίεχαι άπο χην ήρχΛ,σύμφωνα με χον Κανονισμό Ι/14(α) χης 
Σύμβασης.Η ημέρα και ο μδνας χης ημερομηνίας αυχύς ανχισχοιχεί σχην ημερομηνία ιπεχείου όπως καίορίϊεχαι σχον 
κανονισμό Ι/2(ιδ) χης Ιύμβασης,έκχός εάν χροποποιόθηκε σύμφωνα με χόν κανονισμό Ι/14(η). 
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ΕΝΟΙΑΜΕΣΗ ΕΠΙΘΕ5ΡΗΣΗ (για δεξαμενόπλοιο ηλικίας 10 ετών και άνω) 

Πιστοποιείται οτι στην ενδιάμεση επιθεώρηση που απαιτείται αηο τον κανονισμό 1/10 της Σύμβασης όπως 
τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 το πλοίο αυτό βρέθηκε να συμμορφούται με τις σχετικές απαιτήσεις της 
Σύμβασης. 


Υπογραφή . 

(υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος . 

Ημερομηνία . 

(σφραγίδα της Αρχής) 

Υπογραφή.. 

(υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου ) 

Τόπος... 

Ημερομηνία .... 

(σφραγίδα της Αρχής) 


ΥΠ0ΧΡΕ8ΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕ8ΡΗΣΕΙΣ ΗΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠ18ΕΒΡΗΣΕΙΣ 

Πιστοποιείται οτι το πλοίο εχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/6(β) της Σύμβασης,όπως τροποποιήθηκε με 
το Πρωτόκολλο του 1978 και τις σχετικές συστάσεις του Οργανισμού. 


1η υποχρεωτική ετήσια επιθεώρηση (2,3) 
1η έκτακτη επιθεώρηση (2) 

Υπογραφή ... 

Τόπος . 

Ημερομηνία . 

(σφραγίδα της Αρχής) 

2η υποχρεωτική ετήσια επιθεώρηση (2,3) 
2η έκτακτη επιθεώρηση (2) 

Υπογραφή ... 

Τόπος . 

Ημερομηνία . 

(σφραγίδα της Αρχής) 

3η υποχρεωτική ετήσια επιθεώρηση (2,3) 
3η έκτακτη επιθεώρηση (2) 

Υπογραφή ... 

Τόπος . 

Ημερομηνία . 

(σφραγίδα της Αρχής) 

4η υποχρεωτική ετήσια επιθεώρηση (2,3) 
4η έκτακτη επιθεώρηση (2) 

Υπογραφή ... 

Τόπος . 

Ημερομηνία . 



(σφραγίδα της Αρχής) 


(1) .Γίνεται αναφορά στις οδηγίεςιεπιθεωρήσεων που απαιτούνται απο « Πρωτόκολλο του 1978, 

της 50ΕΑ8,το διεθνή Κώδικα Χημικών Χύδην και του διεθνή Κώδικα Υγραεριοφόρων που έγιναν αποδεκτοί απο τον 
Οργανισμό με την Απόφαση Α-560114) 

(2) .διαγράφεται ανάλογα 

(3) .Ενδιάμεση επιθεώρηση αλλά όχι έκτακτη επιθεώρηση μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρεωτική ετήσια 

επιθεώρηση. 























ΙΝΤΕΗΝΕΚΙΑΤΕ 51ΚνΕΥ (ίοτ ΐ3ηΙ<θΓ5 οί 10 γε3Γ5 οί βοε 3η<! ονετ) 

ΤΜε ίδ ίο οετίίίγ ίίβί βί βη ίηΙθΓίΐείίβίε ειίΓνεγ ΓερυίΓεί ίγ Γεςυΐβίίοη 1/10 ο( ίίε Οοηνεηίίοη, 35 ηκχϋίίεί Ιιγ 
ίίε 1978 Ρτοίοοοί,ίίίε βίίρ «35,ίουηί ίο οοηρίγ «ίίί ίίε Γείενβηί ρΓονίδίοηε ο ^ ίίε Οοηνεηίίοη. ■ 


Εί^οεά:. 

(ϊίςηβίιίΓε ρί βιιίίοπϊειΙ οί/κίεΐ) 

Ρΐεοε:.:. 

θείε .... 

(5631 ΟΓ 5ί3ΐηρ οί ίίβ βΙΐίίοΓίίγ 35 βρρΓΟρΓίβίε) 


δίςηεί:. 

ΡΙβοε:... 

θείε :.... 

(5831 ΟΓ 5ί3«ρ οί ίίε 3ϋίίΟΠίγ 35 βρρΓΟρΠβίε) 


«ΑΝ0ΑΤ08Υ ΑΝΝΙΙΑί 5ϋΡνΕΥ5 08 ΙΙΝδΟΗΕΟυΐΕΟ ΙΝ8ΡΕ0ΤΙ0Ν5 

ΤΜε Ϊ5 ίο οετίίίγ ίίΐθί ίίί5 είίρ ίβ5 ίεεη ειίΓνεγ’εί ίη βοοοΓόβηοε «ί.ίί τεςιιΐβίίοη 1/6(6) ίίε Οοηνεηίίοηε,εε 
ίηο<3ϊΕίθ<1 ίγ ίίε 1978 ΡΓοίοοοΙ εηό ίίε Γείβνβπί ΓεοοΜΒηίείίοηε σί ίίε ΟΓςβπίζείίοπ. (1) 

Ιδί «ιβηΰείοΓγ βηηυεϊ 5ϋΓνεγ (2,3) 5ϊςη«!:... 

ΐ5ί ιιηεοίείυΐεί ίηερεοίίοη (2) ΡΙβοε ;.ί. 

Ββίε :....... · 

(5831 ΟΓ 5ί3*ρ οί ίί8 3ϋίΗθΓΪίγ 35 βρρΓ0ρΓ13ίε) 

2δί ηβηίβίοτγ 3πηιΐ3ΐ ειίΓνεγ (2,3) 5ί9η«1:..~........ 

2εί υηδείείιιΐε!) ίηερεοίίοη (2) Ρΐ30? .. 

Οβίε .. 

(3831 ΟΓ 5ί3Βΐρ Ο* ίίε 31ΐίίθΓΐίγ 35 3ρρΓ0ρΓ1βίε) 

3εί Μπίβίοτγ βηηυβί ειίΓνεγ (2,3) δίςηεό:... 

3εί ιιηδοίείυΐεί ίηερεοίίοπ (2) Ρ'.εοε ... 

θείε .... 

(5631 ΟΓ 5ί3«ρ θ( ίίε βϋίίιΟΓίίγ 35 ίρρΓΟρΠόίβ) 

4βί ΜηιΙβίοΓγ ϊπηιιίΐ βατνβγ (2.3; δίςοεί . 

4εί υηεοίείϋίει! ίηβρεοίίοη (2) ΡΙβοε ..-. ·.. 

ϋβίβ ...... 

(5631 ΟΓ 5ί*«ιρ οί ίίε 3ϋίίθΓ1ίγ 35 3ρρΓ0ρΓΪ3ίε) 

(1) . ΡείβΓεη.ίε ί5 «ιβίε ίο ίίε Εοίιΐε 1ίηε5 οη διίΓνεγε ΓεςιιίΓεί ίγ ίίε 1978 301.Α8 ΡΓοίοοοΙ,ίίε Ιηίετηείίοηεΐ 
Βυΐί 016*10315 Με βηϋ ίίε Ιηίετηείίοηεΐ 635 ΟβΓΓίετ Με βόορίεό ίγ ίίε ΟΓζεηΐζείιοη ίγ Κεεοΐυίίοη Α-560114). 

(2) . Οεΐείε 35 ερρηορπείε 

(3) . ΙηίεΓηιειϋβίβ διίΓνεγ,ίιιί ηοί βπ ιιηεοίείυΐεί Ιπδρεοίίοπ κιβγ ί3ΐ<8 ίίε ρΐβοε οί 3 Μηάβίοτγ βηηυβί βιίΓνβγ. 
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ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΟΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΗΕΕΙ.ΕΝΙ0 ΚΕΡυΒΕίς 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΜΙΝΙ5ΤΚΥ ΟΡ ΜΕΚΟΑΝΤΙΕΕ ΜΑΡΙΝΕ. 

ΟΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΑΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΠΑΟΙΟΝ 
ΜΕΚΧΗΑΝΤ 5ΗΙΡ5 ΙΝ5ΡΕ0Τ0ΡΑΤΕ 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 0ΣΦΑΠΕΙΑΣ 
φορτηγού πηοιον 

ΟΠΚ-ΟΟ 8ΗΙΡ 3ΑΡΕΤΥ ΕΰυΐΡΠΕΝΤ 


Αρι,θ. πι,σΐοπ. : . 

Οθγϊ. Νο. : . 


ΕΞΟΡΤΙΣΠΟΥ 

ΓΕΡΤΙΡΙΟΑΤΕ 



ΦΕΚ424 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 
Το πιστοποιητικό αστό συνοδεύεται από πίνακα εξοπλισμού (υπόδειγμα Ε) 

Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Λ1Ε8Ν0ΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝ8Ρ8ΠΙΝΗΣ Ζ8ΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1974, 
όπως τροποποιήθηκε με το συνημμένο σ’ αυτά σχετικό Πρωτόκολλο του 1978 κατ’εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της 


ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΗΗΟΚΡΑΤΙΑΣ 


απο_;_ 

(εξουσιοδοτημένο πρόσωπο Λ οργανισμός) 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. 


] Ονομα πλοίου 

Οιακριχικός αριθμός δ γράμματα| 
_ι_ 

Λιμάνι νηολόγησης 

Ολική χωρητικότητα 

ί 

1_ 

1 

_ί_ 

• 


Νεκρό βάρος πλοίου | Μήκος πλοίου | Αριθμός ΙΜΟ (2) 

(μετρικοί τόννοι)(1) 1 (κανηγ. ΙΙΙ/3.10) ] 

_:_I___ 1 

Ημερομηνία κατα την οποία 
τέθηκε η τρόπιδα (3) 

ί 5 

_ί_ί_ 



Τ ύπος πλοίου (4) 

Πετρελαιοφόρο 

Χημικό δεξαμενόπλοιο 

Υγραεριοφόρο 

Φορτηγό πλοίο εκτός των αναφερομένων παραπάνω 

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: 

1. Το πλοίο έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 1/8 της Σύμβασης. 

2. Η επιθεώρηση απέδειξε οτι: 

2.1 το πλοίο συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις της Σύμβασης όσον αφορά τα συστήματα και μέσα πυρασφάλειας και τα 
σχέδια ελέγχου πυρκαιάς. ' -··-.■ 

2.2.τα σωστικά μέσα και ο εξοπλισμός των σωσσίβιων λέμβων,των αωααίβιων σχεδιών,και των λέμβων διάσωσης ήταν σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

2.3 το πλοίο ήταν εφοδιασμένο με ορμιδοβόλο συσκευή και ρσδιοεγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στα σωστικά 
μέσα,σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

2.4 το πλοίο συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις της Σύμβασης όσον αφορά τον εξοπλισμό'ναυσιπλοίας,τα μέσα επιβίβασης 
πλοηγών και τις ναυτιλιακές εκδόσεις. 

2.5 το πλοίο ήταν εφοδιασμένο με τους φανούς, τα σχήματα,τα μέσα εκπομπής ηχητικών σημάτων και σημάτων 
κινδύνου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης και τους ισχύοντες διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων 
στη θάλασσα. 

2. δ απο κάθε άλλη άποφη το πλοίο συμμορφωνόταν με τις σχετικές απαιτήσεις της Σύμβασης. 

3. το πλοίο εκτελεί πλόες σύμφωνα με τον Κανονισμό ΙΙΙ/26.1.1 μέσα στα όρια της περιοχής... 

4. κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 1/6 (β! η κυβέρνηση έχει θεσπίσει (4) 

- υποχρεωτικές ετήσιες επιθεωρήσεις 

• - έκτακτες επιθεωρήσεις 


(1) Μόνο για πετρελαιοφόρα, χημικά δεξαμενόπλοια και υγραεριοφόρο 

(2) Σύμφωνα με την απόφαση Α.600(15) "μέθοδος παροχής αριθμού ταυτότητας πλοίου - ΙΜΟ", η καταχώριση της πληροφορίας 
αυτής είναι προαιρετική. 

(3) Ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε π τρόπιδα ή το πλοίο ήταν σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής ή (όπου εφαρμόζεται) 
η ημερομηνία κατά την οποία άρχισαν εργασίες 

ευρείας έκτασης για μετασκευή ή μετατροπή ή τροποποίηση του πλοίου. 

(4) Οισγράφεται ανάλογα. 
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0ΑΒ80 5ΗΙΡ- 5ΑΡΕΤΥ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕ 

ΤΗί 5 εβΓίίίίοβίβ 5 Η 3 ! Ρβ 5υρρΐ6®εηίεΡ ογ 3 ΡβοοεΡ οί ΕρυίρβεηΤ (Ρογ® Ε) 
ί 55 υεΡ υηΡετ ΤΗε ρΓονυιοηϊ οί ΤΗβ I ΝΤΕΡΝΑΤ IΟΝΑΙ ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ ΡΕΒ? ΤΗΕ 5ΑΡΕΤΥ ΟΕ ΙΙΕΕ ΑΤ 5ΕΑ 1974 35 ®οΡίίίεΡ 
Ογ ΤΗε ρεοΤσεοΙ οί 1978 γθΙβΤβΡ ΤΗβεεΤο υηΡετ ΤΗε βοΤΗοπΤγ οί ΤΗε ξονθτπιβηΐ οί 

ΗΕΙΙΕΝΙΟ ΒΕΡΤΙΒΙΙΰ 


»ν _ 

(ρετεοη οτ ο^εηίζβΤίοη βυΤΗοηζεΡ) 


ΡΑΚΠΟίΑΚδ ΟΡ 5Η1Ρ: 


| Νβ®β οί 5Ηίρ 

| ϋίεΤίηεΤίνε Νο®Ηβγ ογ ίεΤΤετε 

ΡοτΤ οί ΚεςίδΤΓγ 

6γο55 Τοηηβ9ε 

1 1 

1 1 

_ 



ΟββΡΜΒίςΗΤ οί 5Ηίρ 
(πιεΤείε Τοηδί (1) 

Ιεη 9 ίΗ οί 5Ηίρ . 
(Ρε9θΐ3Τίοη II1/3.10) 

ΙΜΟ 

Νυ®ΗβΓ (2) 

ΟβΤε οη «ΗίεΗ 

Ιΐεεί «35 ΙβίΡ (3) 

----- - 

__ 




■ Τγρε οί 5ίίιρ (4! 

Οίΐ ΤεηΙ<βΓ 

ϋΗββίεβΙ 

635 εβΓΓίβΓ 

03Γςο εΗίρ οΤΗθγ ΤΗεη εηγ.οί ΤΗε 3θονβ 
.ΤΗ18 15 ΤΟ ΟΕΕΤΙΡΥϊ 

1. ΤΗβΤ ΤΗβ εΗίρ Ηβε Οεβη 5«ΓνβγβΡ ίη εεεοΓΡεηεβ «ίΤΗ ΤΗε ΓβςυίΓε®επΤ5 οί ΓβςυΙβΤίοή 1/8 οί ΤΗε ΟοηνβηΤίοη. 

2. ΤΗβΤ ΤΗβ δΟΓνεγ 5 ΗονθΡ ΤΗβΐ: 

2.1 ΤΗβ 5ίιΐρ εοηρΙίβΡ «ίΤΗ ΤΗβ ΓβςυίΓβπβπΤε οί ΤΗε ΕοηνεηΤίοη 35 εεςβεΡδ ίίΓε 5βίθΤγ 5γδΤβ®5 βηΡ βρρίίβηεεε 3ηΡ ίίεβ 
εοηΤεο! ρΐ3Π5 

2.2 ΤΗβ 1ίίΒ-53νίης 3ρρ1ί3ηεβ5 εηΡ ΤΗβ βςυίρ®βηΤ οί ΤΗβ ΙίίβΗοβΤε,ΙίίβΓβίΤε,βηΡ Γβεευε ΗοβΤε «βτβ ρεονίΡεΡ ίη 
3:εοεθ3ηεε «ίΤΗ ΤΗβ ΓβςυίΓβ®εηΤ5 οί ΤΗβΟοηνεηΤίοη 

2.3 ΤΗε εΗίρ Μ35 ρεονίΡεΡ «ίΤΗ 3 1ίηβ-ΤΗεο«ίης βρρίίεηεε 3ηΡ εεΡίο ίηεΤ3ΐΐ3Τίοπ5 υεεΡ ίη 1ίίε-53νίης βρρίίβηεεε ίη 
βεεοεΡβηεβ «ίΤΗ ΤΗε εβςιηεβιιεηίδ οί ΤΗε ΕοηνβηΤίοη 

2.4 ΤΗε 5Ηίρ εοηρΙίβΡ «ίΤΗ ΤΗβ ερςυίεε®βηΤ5 οί ΤΗε ΓοηνεπΤίοη 35 εβ93εΡε 5ΗίρΗοεηε ηβνίςβϊίοηβΐ Βψιίρ®βηΤ,®ββη5 οί 
εηιΟβεΙίβΤίοη ίοΓ ρϋοΤδ 3ηΡ ηβυΤίεβΙ ρυΤΊίεβΤίοηε 

2.5 ΤΗε εΗίρ «35 ρεονίΡεΡ «ίΤΗ Ι^ΗΤδ,βΗβρεε,ηεβηδ οί ®3ΐ<ίης 50ΐιηΡ 5!9η3ΐε 3ηΡ ΡίεΤεβεβ είςηβίδ,ίη βεεοεΡβηεε «ίΤΗ 
ΤΗε εεςυίεβ®εηΤ5 οί ΤΗβ ΟοηνβηΤίοη 3ηΡ ΤΗβ ΙηΤθΓηβΤίοηβΐ ΡβςυΙβΤίοηε ίοΓ ΡτενεηΤίη9 Οοϊΐίδίοηε βΤ δβ3 ίη ίοεεβ 

2.6 ίη 311 οΤΗβε εβερεεΤε ΤΗε δΗίρ εο®ρ1ίεΡ «ίΤΗ ΤΗβ εβΙβνβηΤ εερυίεβΒβηΤβ οί ΤΗε ΟοηνβηΤίοη 

3. ΤΗβΤ ΤΗβ εΗίρ ορεεβΤε ίη βεεοεΡβηεε μι ΤΗ Γβςυΐ3ΐί οη 111/26.1.1 «ίΤΗίη ΤΗβ 1ί®ίΤε οί ΤΗβ ΤεβΡβ 3ΓΒ3. 

4. ΤΗβΤ ΤΗε ί<ηρ1ε®βηΤίη9 ε^υ'.βίίοη 1/6 (Η) ΤΗβ 5ονβεη®βηΤ Η35 ίηβίίΤυίβΡ (4) 

- ιηβηΟβίοεγ βηηυβί 5υενβγ5 

- ϊΐηεεΗεΡυ’.εΡ ίηερβείίοηε 


(1) Ρογ οί 1 ίβπΙβεδ,εΗβηίεβΙ ΤβηΚβεδ,βηΟ 935 εβεείεεε οηΐγ. 

(2ί Ιη βεεοεΡβηεε «ίΤΗ εεεοΙυΤίοη ή 600(15)—IΜΟ 5Ηίρ ΙΡβηΤίίίεβΤίοπ Νυ®Ηεε 5εΗε®ε ΤΗίβ ίηίοε®βΤίοη ηβγ Οε ίπεΙυΡεΡ 
νοΙυηΤβΓίΤγ. 

(3) ΒβΤβ οη «ΗίεΗ 1<βε1 «35 ΐ3ίΡ ογ 5Ηίρ «35 3Τ 3 5 ί ιη ί 13Γ δΤβςε οί εοηδΤευεΤίοη ογ «Ηεεβ βρρΙίεβΗΙβ ΡβΤβ οη «ΗίεΗ 
«οεΙ< ίοΓ 3 εοηνβΓδίοη ογ 3η 

(4) ΟβΙβΤβ 35 βρρεορεί βίε 
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5. Εχει/δεν έχει (1) εκδοθεί πιστοποιητικό αηαλλσγίις 

Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι .. 

Εκδόθηκε . 

(τόπος έκδοσης πιστοποιητικού) 


ημερομηνία έκδοσης) 


(υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου να εκδίδει το πιστοποιητικό) 


ΕΝΟΙΑΝΕΣΗ ΕΠΙΒΕ8ΡΗΣΗ (για δεξαμενόπλοια ηλικίας 10 ετών και άνω) 


Πιστοποιείται οτι στην ενδιάμεση επιθεώρηση που απαιτείται απο τον Κανονισμό 1/8 της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε 
απο το Πρωτόκολλο 1978,το πλοίο αυτό βρέθηκε να συμμορφούτσι με τις σχετικές απαιτήσεις της Σύμβασης. 


Υπογραφή.. 

(Υπογραφέι αρμοδίως εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος ... 

Ημερομηνία . 

(σφραγίδα της Αρχής) 


ΥΠ0ΧΡΕ8ΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕδΡΗΣΗ'Ή ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙ8Ε8ΡΗΣΗ 


Πιστοποιείται οτι το πλοίο έχει επιθεωρηθεί με τον Κανονισμό 1/6 (Β) της Σύμβασης,όπως τροποποιήθηκε απο το ’ 
Πρωτόκολλο του 1978, και τις σχετικές συστάσεις του Οργανισμού (2). 

Υποχρεωτική ετήσια επιθεώρηση (3) 

Εκτακτη επιθεώρηση (1) Υπογραφή .. 

(Υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος ..... 

Ημερομηνία .... 

(σφραγίδα της Αρχής) 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1/14 της Σύμβασης όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του. 1978 η ισχύς του 
Πιστοποιητικού αυτού παρατείνεται μέχρι . 

Υπογραφή... 

Τόπος .... 

Ημερομηνία.... 

(σφραγίδα της Αρχής) 


(1) Οιαγράφεται ανάλογα 

(2) Γίνεται αναφορά.στις οδηγίες επιθεωρήσεως που απαιτούνται απο το Πρωτόκολλο του 1978, του Οιεθνή Κώδικα Χημικών 
Χύδην,και τον Οιεθνή Κώδικα Υγραεριοφόρων που έγιναν αποδεκτοί απο τον Οργανισμό με την απόφαση Α-560114) 

(3) Ενδιάμεση επιθεώρηση, αλλά οχι έκτακτη επιθεώρηση μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρεωτική ετήσια επιθεώρηση 
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5. Τίιβί 5η ΕχθίΐρΙίοη ϋεΓίίίίεείβ 1ΐ35/1>Β5 ηοί (!) ίιεεη ί55υε<1 
ΤΙιίί εεΓίίίίεείε ίδ νεΙΗ υηίίΐ .. 

155υρί 3! ..... 

(Ρΐ3« 0< 15500 Οί ΟεΓίίίίεβίε) 


(ί) 3 (ε οί ί 55 υε) (είςηβίυΓε οί 3 υΡ(ιαπ:ε (1 οίίίείεΐ 155111(19 ίίιε εετίίίίεβίε) 

(5ε3ΐ ογ 5ί3πρ οί ΙΗε ίεειιίης ΒϋΙΗοτίίγ, 

35 ερρεορπείε) 


ΙΝΤΕΚΜΕΟΙΑΤΕ δίΙΡνΕΥ (ίοΓ (3Γ>):εΓ5 οί !0 γεβΓ5 οί 39 ε 3η<) ονεΓ) 

Τ!ιΐ5 ί5 Ιο εεΓίίίγ ΙΙιεί βί 3η ίηίεπηβύίβίε ευενεγ ΓβςυίΓεε* 6γ ΓεςιιΐΒίίαη Ι/Β οί ίίιε ΟοηνεηΙίοη,βδ Μκϋίίεό &γ ίίιε 
1978 ΡΓοίοεοΙ, ίΗίδ.δίιίρ «35 ίουηό ίο εοιηρίγ μι ίη ίίιε Γείενεηί ρΓονίείσηε οί ΙΗβ Οαηνεηίίοη. 

5ίςηε<3:. 

(είςηείυΓε οί βυίΗοτίζειί οίίίείβΐ) 

ΡΙβεε:... 

θείε:... 

(5εβ1 ογ 5ίε®ρ οί ίΗε ΑυίΗαπίγ 35 3ρρτορΓί βίθ) 


ΜΜΟήΤΟΚΥ ΑΝΝΙΙΑΕ δίίΚνΕΥδ ΟΒ υΝδΟΗΕΡΙΙΙΕΡ ΙΝ 3 ΡΕ 0 Τ 10 Ν 5 

ΤΜε 15 ίο εεΓίίίγ ίΡεί'ί(\ε 5ίιίρ (ιε5 6εεη δυΓνεγεύ ίη εεεοπίεηεε κίί(ι Γεςυΐβίίοη 1/6(6) οί ίίιε Οοηνεηίίοη, 35 
πιοε)ίίίε:! &γ ίίιθ 1978 ΡΓοίοεοΙ,εηΰ ίίιε Γείενεηί ΓεεοίΜεηόείίοηε οί ίΗε Ο^βηίζβίίοη. (2) 

ΐ33η(!3ίοΓγ εηηυεί 5ΐΐΓνεγ (1,3) δίςηειί:.. 

απΒείιβΰυΙεε) ίηδρεείίοη (1) 

Ρΐεεε;.... 

θείε:... 

(5ε3ΐ ογ 5ίε®ρ οί ίίιε ΑιιίΗοΓίίγ 35 ερρεορείβίε) 

υπείετ ίίιε ρΓονίείοηε οί Γεςοίεΐίοη 1/14 οί ίΗε { ΐοηνεηίίοη,3ε ιτιοΰίίίε!) 6γ ίίιε 1978 ΡτοίοεοΙ,ίΗε νβΐίιΐίίγ οί ίίιε 
ΰεΓίίίίεβίε 15 εχίεη<)ε<1 υηίίΐ .·...... 

δίςη&εί:... 

(είςηβίιΐΓθ οί ευίΗοπζίϋ οίίίεε) 

Ρΐεεε:. 

θείε:. 

(5ε3Ϊ ογ 5ί3*ρ οί ίΗε ΑιιΙΗοηίγ 35 ερρΓορπβίε) 


(1) ϋεΐείε 35 ερρΓορΓΪ3ίε 

(2! ΡείεΓεηεε Ϊ5 ιηβείΒ ίο ίΗε ΘυίεΙεΙϊη&5 οη 50Γνεγ5 ΓεςυίΓεά 6γ ί(ιε 1978 50ΕΑ5 ΡΓοίοεοΙ,ίΙιε Ιηίετηβίίοηεΐ ΒαΙΙί 
Οιεβιίεβΐ Με επό ίίιε ΙηίεπιβίίοηβΙ 635 ΟβΓΓίβΓ Με βύορίει! Ηγ ί(ιε ΟΓςεηίζείίοη 6γ' ΓΒ501 οίϊοη Α560114) 

(3) Βη ίηίεππειϋβίε ευΓνεγ 6υί ηοί 3π ιιι^εΗεόιιΙει) ίπδρεείοΓβίε ιηεγ ίβΙ<ε ί)ιε ρίβεε οί 3 ηεηιΙβίοΓγ βηπυεί δίτνεγ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΙΣΗΟΥ ♦ΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

(Υπόδειγμα Ε) 


0 πίνακας αυχός θα είναι μόνιμα προσαρχημένος σχο Πισχοποιηχικό Ασφαλείας Εϊαρχισμού 9οριηγού Πλοίου 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜ0Ρ98ΣΗ ΜΕ ΤΗ ΟΙΕΒΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡ8ΠΙΝΗΣ Ζ8ΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ 1974, 
0Π8Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ' ΤΟ 1988 


1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 

Ονομα πλοίου ... 

Οιακριχικός αριθμός <ι γράμμαχα 


2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Σ8ΣΤΙΚ8Ν ΜΕΣ8Ν 


. 1 Συνολικός αριθμός αχόμων για χα οποία διαχίθενχαί σωσχικά μέσα 

.. 

2 Συνολικός αριθμός σωσιβίων λέμβων 

2.1 Συνολικός αριθμός αχόμων που μπορούν να παραλαμβάνουν 

2.2 Αριθμός επαναφερομένων μερικά κλεισχών σωσιβίων λέμβων, (κανονισμός ΙΙΙ/43) 

2.3 Αριθμός ολικά κλεισχών σωσιβίων λέμβων (κανονισμός II1/44) 

2.4 Αριθμός σωσιβίων λέμβων με αυχόνομο σύσχημα εφοδιασμού με αέρα (Καν.ΙΙΙ/45) 

2.5 Αριθμός πυροπροσχαχευμένων σωσιβίων λέμβων (Κανονισμός ΙΙΙ/46) 

2.δ Αλλες σωσίβιες λέμβοι 

2.6.1 Αριθμός 

2.6.2 Τύπος 

ΑρισχερΛ πλευρά 

-Λείιά πλευρά 

2.7 Αριθμός σωσιβίων λέμβων ελεύθερης πχώσης 

2.7.1 Ολικά κλεισχές (κανονισμός ΙΙΙ/44) 

2.7.2 Αυχόνομες (κανονισμός Η1745) 

2.7.3 Πυροπροσχαχευόμενες (κανονισμός I11/46 




3 Αριθμός χων μηχανοκινίιχων σωσιβίων λέμβων (που συμπεριλαμβάνεχαι αχόν 
αυνολικό αριθμό σωσιβίων λέμβων που αναφέρεχαι παραπάνω) 

3.1 Αριθμός σωσιβίων λέμβων εφοδιασμένων με προβολέα έρευνας 

4 Αριθμός λέμβων διάσωσης 

4.1 Αριθμός λέμβων που περιλαμβάνεχαι σχο συνολικό αριθμό σωσιβίων 
λέμβων που αναφέρεχαι παραπάνω 

5 Σωσίβιες σχεδίες 

5.1 Σωσίβιες σχεδίες για χις οποίες απαιχούνχαι εγκεκριμένα μέσα καθαίρεσης 

5.1.1 Αριθμός σωσιβίων σχεδιών 

5.1.2 Αριθμός αχόμων που μπορούν να παραλάβουν 

5.2 Σωσίβιες σχεδίες για χις οποίες δεν απαιχούνχαι εγκεκριμένα μέσα καθαίρεσης 

5.2.1 Αριθμός σωσιβίων σχεδιών 

5.2.2 Αριθμός αχόμων που μπορούν να παραλάβουν 

5.3 Αριθμός σωσιβίων σχεδιών που απαιχούνχαι απα χον κανονισμό ΙΙΙ/2δ.1.4 
' 6 Αριθμός κυκλικών σωσιβίων 
! 7 Αριθμός σωσιβίων ζωνών 
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ΡΕΕΟΡί ΟΕ ΕΒϋΙΡΜΕΝΤ ΕΟΡ ΤΗΕ 0ΑΡ60 5ΗΙΡ 5ΑΡΕΤΥ ΕΟϋΙΡΙΙΕΝΤ 0ΕΒΤ1ΕΙ0ΑΤΕ 
(Ροπή Ε! 


Τήίί ΓΒΐΰΓά 5ίΐ3ΐ1 6 θ ρβηΜηεηΙΙ^ 3ΐΐ3ε1)0(1 Εα ΙΗ0 Οβεςο 5 (ιίρ δίίεΐγ ΕςυίριηθπΙ ΕεΓΉΕίεβϊε ■ 

Ε:Ε(Μ ΟΕ ΕΟΐϋΡΜΕΝΤ ΕΟΕ: ΟΟίΙΡΙΙΑΝΕΕ ΜΙΤΗ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ 
ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ ΕΟΡ ΤΗΕ 5ΑΕΕΤΥ ΟΕ ΠΕΕ ΑΤ 5ΕΑ.1974 Α5 ΑΗΕΝΟΕϋ ΙΝ 1988 


1 ΡΑ8ΤΙϋ1ί.ΑΚ5 ΟΕ 5ΗΙΡ 

?ί3«ιε οΕ ϊΐιΐρ . 

Οϊίπαίίνρ ηυΛεε οε ΙεΐίΒΓί 


2 ΡΕΤΑΙ15 ΟΕ ΙΙΡΕ-5ΑνΐΝΕ ΑΡΡΙΙΑΝΕΕ5 


! 1 Τ0Ϊ31 πικηΡεε οί ρθγβοπϊ Εοε μΗκΕι ΠΕε-εβνίης βρρίίβπεεδ βεε ρτονίΰειί 


2 Τοίβΐ ηυπώεε οΕ ΠΕε Ιιο3(:5 

2. ! Τοΐ3ΐ ηυβΑεε οΕ ρρεεοηε βείοιηοΕίδΕει) βγ εΗβι» 

2.2 ΝυηΛβε οΕ εβΙΕ-ΓίςΜίπς ρβείίβΠγ θηε!θ5Β(1 ΗΕβ ίιοβΕε. (Γθςυΐβίΐοη ΙΙΙ/43) 

2.3 ΝυικίΐΒΓ οΕ ΕοΕίΠγ εηεΐοδθίΐ ΗΕε 603 Ε .5 (εεςιιΠΕιοη ΙΙΙ/44) 

2.4 ΝιιιγΡβγ οΕ ΗΕβ & 03 Ε 5 «ίίΗ 3 εεΙΕ εοηΕείηθά 3ίε ευρροεί εγεΤεβι <Γβ9·ΙΙΙ/45) 

2.5 ΝιιΑβγ οΕ Είτε ρεοΕΒεΕει) ΗΕβ ΗοβΕϊ (εεςίΐΙβΗοη 111/46) 

2.6 ΟΕΗβγ ΗΕβ βοείε 

2.6.1 Νιιηώβε 

2.6.2 Τγρε 

ΡοεΕ ϊί ι!β 

5ΐ3Γ[)03Γ(ί 51 (1ε 

2.7 ΝυπΛεε οΕ ΕτββΕβΙ 1 1 ίΕβϋοβΐε 

2.7.1 ΤοΙβΠγ Βηίΐοεβιΐ (Γθςυΐεΐίοη II1/44) 

2.7.2 δεΙΕ-εοπΕείηθό (εθςυΠΗοη IΙΙ/45) 

2.7.3 ΡίΓβ-ρΓοίΒοΐΒΐ) (Γθςυΐβΐίοη II1/46 




I Νκπι&βγ οΕ βοϊοΓ ΗΕεΐ303ί5(ίΓιε1α(1ε!ΐ ίη ΕΗβ ίοΐεΐ ΠΕε/ΗοεΙε εΙιονη 36ονΒ) 


3.1 Ναΐί^ΒΓ ο Ε 1ίΕε6θ3ί5 ΕίΕίε!) κίΕ,Η ΒΒεεεΗΠςΜϊ 


4 ΝιιπώεΓ οΕ ΓΒ5ίυε 603Ε5 


4.1 ΝυπΛθτ οΕ ί)03ίδ κιΗίεΙι 3Γε ίηε1υ<1θ<1 ίη ΕΙ>0 ΕοΕβΙ ΗΕβ 6θ3ί5 εΗοκη 36ονε 


5 ·ΕίΕΒΓ3Εΐ5 


5.1 ΤΗθ5θ ^ΟΓ ΜΗκίΊ 3ρρΓ0νθ(1 ΙβΙΙίΚΝΐπς «ΐρρΐ 13Π€Β5 3Γ6 ΓβςυΐΓΒύ 


5.1.1 ΝυπΛεε οΕ ΠΕ06Ο3Ε.5 


5.1.2 ΝϋίκΡθΓ οΕ ρεΓεοηδ 3εεοίΐθ(ΐ3ΐ0(1 6γ ΕΗθλ 


5.2. ΤΗο5β Εοε μΙίκΗ 3ρρΓον@ε( ΙβυηεΜης ερρΙίεηεΒε 3εε ηοΕ εεςυίεΒίί 


5.2.1 ΝιιπώθΓ οί ϋίθβοθΐδ 


5.2.2 Νικτι&εε οΕ ρεεδοηε βεεοπκχΐβίβι! 6γ ϊΗβίι 


5.3 Νοώβε οΕ ΗΕεεβΕΕε εεςυίεΒίΙ 5γ εβςυΙίβΗοη ΙΙΙ/26.1.4. 


6 ΝυπΛΒε οΕ ΠΕρ^υογϊ 


7 ΝυικβΒΓ οΕ ΠΕε,μεΕΒΕβ 
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8 Σχολές εμβάπχισης 


8.1 Συνολικό βάρος 


8.2 Αριθμός σχολών που συμμορφώνονται με χις απαιτήσεις για χις σωσίβιες ζώνες 


9 Αριθμός θερμικών προσχαχευχικών ενδυμασιών ίΐ! 


10 Ραδιοεγκαχασχάαεις που χρησιμοποιούνται σχα σωστικά μέσα 


10.1 Αριθμός αναμεχαδοχών ρσνχάρ 


10.2 Αριθμός αμφίδρομων ραδιοτηλεφωνιών συσκευών ΥΗΕ 



I ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦ8ΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡ8Σ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ III ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0Π8Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 1988 (2) 



Οιαχιθέμενα σχο 
πλοίο 

Ραδιοτηλεγραφικά εγκαχάσχαση σωσιβίου λέμβου 

Φορητά συσκευά ραδιοεπικοινωνιών σωστικών μέσων 

ΕΡΙΡΒ σωσχικών μέσων (121,5 ΜΗΖ και 243,0 ΜΗΖ) 

Αμφίδρομες ραδιοχηλειρωνικές συσκευές 







ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ όχι ο πίνακας αυτός είναι σωστός απο κάδε άποψη 


Εκδόθηκε 


(τόπος έκδοσης χου πίνακα)' 


Ημερομηνία έκδοσης (υπογραιρΗ χου αρμόδιός εξουσιοδοτημένου να εκδίδει ’χον πίνακα) 


(Σφραγίδα χης ΑρχΛς που χο εκδίδει) 


(1) Λεν περιλαμβάνονται αυτές που απαιτούνται απο χους κανονισμούς ΙΙΙ/38.5.1.24,111/41.8.31 και ΙΙΙ/47.2.2.13. 

!2) Το χμίιμα αυτό δεν χρειάζεται να αναγράφεται αχόν πίνακα που πραααρχίχαι αχα πισχοποιηχικά που εκδίδονχαι μεχά 
χην 1η Φεβρουαρίου 1995. 
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1 [ 

] 8 ΙίΜβΓείοη 5θίί5 ι 

8.1 Τοίβΐ ηουίετ 


8.2 ΝοιηΒεΓ οΡ 5οίΪ5 όβρίγίης κόί*ι ΙΚε Γ 6 ςοίΓε«Βηί 5 Ρογ !ίΡε-.) 3 εΙ< 6 ί 5 


9 ΝοπΛβτ οΡ ίΑεηηβΙ ρΓοίεοίίνε είάε (1) 


| 10 ΚβϊΙίΟ ΪΠδίΓβΙΙβίΐοΠδ 056(3 ίΠ 1ίΡ653νίης 3ρρ1ί3η6Β5 


10.1 ΝθΒΐΙ)6Γ οΡ Γ3ί3Γ ίΓ3Π5ρ0Π^6Γ5 


! 10.2 ΝυοιΒετ οΡ ί»ο-«3γ ν/ΗΡ ΓβΟίοΙεΙερίοπε βρρβΓβίοε 



3 5ΗΙΡ’5 ΟΟΝδΤΚυϋΤΕΟ ΒΕΡΟΚΕ 1 ΡΕΒΚυΑΚΥ 1992 ΜΗΙΟΊ ΒΟ ΝΟΤ ΡϋίΙΥ ΟΟΜΡΙΥ ΗΙΤΗ ΤΚΕ Α?ΡΙ ΙΟΑΒίΕ ΚΕ0ΙΙΙΒΕΡ1ΕΝΤ5 ΟΕ 
ΟΗΑΚΤΕΚ III ΟΡ ΤΗΕ ΟΟΝΥΕΝΤΙΟΝ Α5 ΑΜΕΝΠΕΟ 1988 (2) 



Ααΐυβί 

ρΓονίβίοη 

ΚείίοίεΙεςΓερίι ίηδίΓβΙΙαΙίοη Ρογ ΙίΡε&οεί 

ΡοΓίεΒΙε Γβιΐίο βρρβΓβίοβ Ροτ βιιτνίνεί ΓΓβΡΐ 
δοΓνίνβΙ 0Γ3Ρ1 ΕΡΙΚΒ (121,5 ΜΗΖ και, 243,0 ΜΗΖ) 

Τκο-«3γ ΓβΟιοίεΙερΙιοηε 3ρρ3Γ3ίυ5 



ΤΗΙ8 15 ΤΟ ΟΕΚΤΙΡΥ ίΗβί ί)ιί5 Γεεοπ! ίϊ οοΓΓεοί ίη εΐΐ ΓΒΒρεοίδ 


1551160 βί ... 

(ρΐ366 οΡ 15506 θΡ ίΡΐ6 Γ 660 Πΐ! 


((ΙβΙβ θΡ 15506) 


(δίςηβίοΓβ οΡ ΰοΐγ εοίΟοΓίζεε) οΡΡίείεΙ ί55θίης ίΗε Γεεοπϋ 


(δθβΐ ογ 5 ί3ΐηρ οΡ ΙΒβ ί55θίης Αυί(ιοηζ6<),35 βρρΓορΓΪβΐβ) 


(1) ΕχοΙιΐΓχΗπς ϊΙιοβθ τεςυϊ γθ(3 Βχ Γεςυΐαίϊοηε ΙΙΙ/38.5.1.24,111/41.8.31 3η<3 ΙΙΙ/47.2.2.13. 

(2) ΤΜϊ δεείίοη ηβει) ηοί Βε ΓθρΓοόοεβιΙ οη ΕΝε γκογι) βΙΙβεΗει) ίο εετίίΡκβίεε ίδδυειΐ βΡίετ 1 ΡεΙτοεΓγ 1995. 
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Αριθ. 1218.50/93 (2) 

Ρύθμιση που αφορά στην καταμέτρηση της χωρητικότη¬ 
τας ορισμένων πλοίων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Την παράγρ. 2 του τρίτου άρθρου του Ν. 1373/83 
(ΦΕΚ 92 Α78.7.83) «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την 
καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων 1969 (ΙΜΟ— 
ΛΟΝΔΙΝΟ 1969)». 

' 2) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α' 
137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α’ 
154). 

3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλεΐται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι¬ 
σμού, αποφασίζουμε: 

Την κύρωση της Απόφασης Α.494(ΧΙΙ) του Ι.Μ.Ο., το 
κείμενο της οποίας μεταφρασμένο επισυνάπτεται στην 
απόφαση αυτή. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

Πειραιάς, 21 Μαΐου 1993 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ 


ΑΠΟΦΑΣΗ Α.494(ΧΙΙ) 
που υιοθετήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1981 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Έχοντας υπ’ όψη το Άρθρο 16(ι) της Σύμβασης του 
Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Οργανισμού, 

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι η Διεθνής Σύμβαση για την 
καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969, τίθε¬ 
ται σε ισχύ την 18η Ιουλίου 1982, 

Αναγνωρίζοντας ότι οι χωρητικότητες που καθορίζονται 
με την Διεθνή Σύμβασση 1969 μπορεί να διαφέρουν αρ¬ 
κετά από εκείνες που καθορίζονται με κανονισμούς κατα¬ 
μέτρησης που ισχύουν επί του παρόντος ώστε να δημιουρ¬ 
γήσουν δυσκολίες σε συνδυασμό με την εφαρμογή της 
Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης 
Ζωής στη θάλασσα. 

Έχοντας υπ’ όψη την σύσταση 2 της Διεθνούς Διάσκε¬ 
ψης για τη καταμέτρηση της χωρητικότητας, 1969, η 
οποία μεταξύ άλλων, αναγνώρισε ότι η μετάβαση από 
υπάρχοντα συστήματα καταμέτρησης στο νέο σύστημα 
που παρέχεται στην Σύμβαση για την καταμέτρηση του 
1969, θα πρέπει να προκαλέσει τις κατά το δυνατόν ελάχι¬ 
στες οικονομικές επιπτώσεις στα εμπορικά πλοία, 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η Διεθνής Σύμβαση για την 
Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα δεν καθο¬ 
ρίζει με σαφήνεια την ολική χωρητικότητα των πλοίων που 
θα πρέπει να καταμετρηθούν με σκοπό την εφαμρογή των 
διατάξεων της Σύμβασης αυτής, 

Έχοντας υπ’ όψη ότι υιοθέτησε με την Απόφαση 
Α.389(Χ) μια προσωρινή ρύθμιση για τη καταμέτρηση της 
χωρητικότητας ορισμένων πλοίων, ώστε να ξεπεραστούν 
πιθανές δυκολίες που θα μπορούσαν να ανακύψουν με 


την εφαρμογή των σε ισχύ απαιτήσεων ασφαλείας για ορι¬ 
σμένα πλοία όταν καταμετρηθούν σύμφωνα με τη Διεθνή 
Σύμβαση του 1969 σε σύγκριση με τους εθνικούς κανονι¬ 
σμούς καταμέτρησης που ήταν σε ισχύ πριν την έναρξη 
ισχύος της Σύμβασης αυτής, 

Αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι δυσκολίες θα συνεχίσουν 
να υφίστανται όσον αφορά στη συμμόρφωση με τον Κανο¬ 
νισμό 3 του Κεφαλαίου IV της Σύβμασης 301Α8 του 1974, 
αλλά οι δυσκολίες αυτές μπορούν να επιλυθούν όταν ένα 
μελλοντικό παγκόσμιο σύστημα ναυτικής ασφάλειας τεθεί 
σε ισχύ, 

Γνωρίζοντας επίσης ότι παρόμοιες δυσκολίες θα εξακο¬ 
λουθήσουν να υπάρχουν σε σχέση με άλλες σχετικές δια¬ 
τάξεις της Σύμβασης 501Α5 του 1974 που ενεργοποιού¬ 
νται στους 500 και 1600 κόρους ολικής χωρητικότητας και 
ότι η πρώτη και δεύτερη δέσμη τροποποιήσεων της Σύμ¬ 
βασης 501Α5 του 1974 βρίσκονται υπό μελέτη, 

Έχοντας εξετάσει τις συστάσεις που έγιναν από την 
Επιτροπή Ναυτιλιακής Ασφάλειας στην τεσσαρακοστή τέ¬ 
ταρτη σύνοδό της, 

1. Ακυρώνει την Απόφαση Α.389(Χ) 

2. Υιοθετεί την ακόλουθη αναθεωρημένη ρύθμιση για 
τη καταμέτρηση της χωρητικότητας ορισμένων πλοίων: 

α) Ύστερα από αίτηση πλοιοκτήτου, η Αρχή δύναται να 
επιτρέψει σ’ ένα πλοίο που υποχρεούται να καταμετρηθεί 
με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέ¬ 
τρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969, να χρησιμο¬ 
ποιεί την ολική χωρητικότητα που υπολογίσθηκε σύμφωνα 
με τους εθνικούς κανονισμούς που είναι σε ισχύ πριν την 
έναρξη ισχύος της Σύβμασης για την καταμέτρηση του 
1969, με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων της Διε¬ 
θνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής 
στη θάλασσα, αυτή όμως η χωρητικότητα δεν θα πρέπει 
να εμφανίζεται στο Πιστοποιητικό Χωρητικότητας 1969. 

β) Για ένα τέτοιο πλοίο, η ανάλογη θυρίδα στο σχετικό 
Πιστοποιητικό Ασφαλείας τού πλοίου της σε ισχύ Διε¬ 
θνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής 
στη θάλασσα ή σε άλλο τέτοιο επίσημο πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την Αρχή, μπορεί να εμφανίζει μόνο την 
ολική χωρητικότητα που καταμετρήθηκε με τους εθνικούς 
κανονισμούς καταμέτρησης που ήταν σε ισχύ πριν την 
έναρξη ισχύος της Διεθνούς Σύμβασης για τη καταμέ¬ 
τρηση της χωρητικότητας των πλοίων με την ακόλουθη 
υποσημείωση: 

«Η ως άνω ολική χωρητικότητα έχει καταμετρηθεί από 
τις υπηρεσίες καταμέτρησης της Αρχής σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανονισμούς καταμέτρησης που ίσχυαν πριν την 
έναρξη ισχύος της Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέ¬ 
τρηση της χωρητικότητας, 1969». 

3. Συμφωνεί ότι η προσωρινή ρύθμιση δεν θα πρέπει να 
ισχύσει για πλοία των οποίων η τρόπιδα τέθηκε μετά την 
31η Δεκεμβρίου 1985, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

α) Όσον αφορά τις απαιτήσεις του Κανονισμού 3 του 
Κεφαλαίου IV της Σύμβασης 501Α5 του 1974 για πλοία 
των οποίων οι τρόπιδες τέθηκαν πριν την 18 Ιουλίου 1994, 
η Αρχή δύναται να συνεχίσει να εφαρμόζει την προσωρινή 
ρύθμιση και στην περίπτωση αυτή η παραπάνω ανφερό- 
μενη εγγραφή θα πρέπει να γίνεται στο Πιστοποιητικό Ρα¬ 
διοτηλεφωνίας μόνον και 

β) Όσον αφορά τους κανονισμούς για φορτηγά πλοία 
κάτω των 1600 κόρων ολικής χωρητικότητας (όπως κατα¬ 
μετρήθηκαν με τους εθνικούς κανονισμούς), οι τρόπιδες 
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των οποίων τέθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 1985, η 
Αρχή δύναται να συνεχίσει να εφαρμόζει την προσωρινή 
ρύθμιση μέχρι την 18 Ιουλίου 1994. 

4. Παρακαλεί την Επιτροπή Ναυτιλιακής Αοφάλειας να 
διασφαλίσει ότι μία πλήρης και ολοκληρωμένη ανάλυση 
της συνεχιζόμενης χρήσης της χωρητικότητας σαν ρυθμι¬ 
στικό κριτήριο στην ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση για την 
Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα και σε άλ¬ 
λες συνθήκες ανάλογα, θα έχει ολοκληρωθεί όχι αργό¬ 
τερα από την 31 Δεκεμβρίου 1986, οπότε η Επιτροπή 
Ναυτιλιακής Ασφάλειας θα πρέπει να μελετήσει τις επι¬ 
πτώσεις της ανάλυσης. 

5. Καλεί τις Κυβερνήσεις - Μέλη της προαναφερόμε- 
νης Σύμβασης να λάβουν γνώση και να αποδεχθούν τη 
χρήση αυτής της προσωρινής ρύθμισης σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την 
Ασφάλεια της Ανθρώπινης.Ζωής στη θάλασσα. 

--♦- 

Αριθ. 1218.51/93 (3) 

Ρύθμιση που αφορά στην καταμέτρηση της χωρητικότη¬ 
τας ορισμένων πλοίων για τους σκοπούς της Διεθνούς 

Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της θάλασ¬ 
σας από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το 

Πρωτόκολλο του 1978 που αναφέρεται σ’ αυτή. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1) Την παράγρ. 2 του τρίτου άρθρου του Ν. 1373/83 
(ΦΕΚ 92 Α78.7.83) «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την 
καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων 1969 (ΙΜΟ- 
ΛΟΝΔΙΝΟ 1969)». 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α' 

137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α’ 
154). 

3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλεΐται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι¬ 
σμού, αποφασίζουμε: 

Την κύρωση της Απόφασης Α.541{13) του Ι.Μ.Ο., το 
κείμενο της οποίας μεταφρασμένο επισυνάπτεται στην 
απόφαση αυτή. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 1 
Κυβερνήσως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

Πειραιάς, 21 ΜαΤου 1993 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ 


ΑΠΟΦΑΣΗ Α.541(13) 
που υιοθετήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1983 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ, 1973, ΟΠΩΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 
1978 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Σ' ΑΥΤΗ. 

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ^ 

Έχοντας υπ' όψη το Αρθρο 16(]) της Σύμβασης του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αφορά στις λει¬ 
τουργίες της Συνέλευσης σε σχέση με κανονισμούς που 


αναφέρονται στη θαλάσσια ρύπανση, 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η Διεθνής Σύμβαση για την 
καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969, τίθε¬ 
ται σε ισχύ την 18η Ιουλίου 1982, 

Αναγνωρίζοντας ότι οι χωρητικότητες που καθορίζονται 
από την Διεθνή Σύμβαση χωρητικότητας του 1969 μπορεί 
να διαφέρουν αρκετά από εκείνες που καθορίζονται από 
κανονισμούς καταμέτρησης που ήταν προγενέστερα σε 
ισχύ ώστε να δημιουργήσουν δυσκολίες σε συνδυασμό με 
την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη 
της Ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που αναφέρε- 
ται σ’ αυτή (ΜΑΒΡΟΙ. 73/78), 

Έχοντας υπ’ όψη τη σύσταση 2 της Διεθνούς Διάσκε¬ 
ψης για την καταμέτρηση της χωρητικότητας, 1969, η 
οποία μεταξύ άλλων, αναγνώρισε ότι η μετάβαση από 
υπάρχοντα συστήματα καταμέτρησης στο νέο σύστημα 
που παρέχεται στην Σύμβαση για την καταμέτρηση του 
1969, θα πρέπει να προκαλέσει τις κατά το δυνατόν ελάχι¬ 
στες οικονομικές επιπτώσεις στα εμπορικά πλοία, 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η Δ.Σ. ΜΑΒΡΟΙ 73/78 δεν 
καθορίζει με σαφήνεια την ολική χωρητικότητα των 
πλοίων που θα πρέπει να καταμετρηθούν με σκοπό την 
εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης αυτής, 

Έχοντας υπ’ όψη επίσης ότι υιοθέτησε με την Απόφαση 
Α.494(ΧΙΙ) μια προσωρινή ρύθμιση για την καταμέτρηση 
της χωρητικότητας ορισμένων πλοίων, ώστε να ξεπερα- 
στούν πιθανές δυκολίες που θα μπορούσαν να ανακύψουν 
με την εφαρμογή των σε ισχύ απαιτήσεων ασφαλείας για 
ορισμένα πλοία όταν καταμετρηθούν με τη Διεθνή Σύμ¬ 
βαση του 1969 σε σύγκριση με τους εθνικούς κανονι¬ 
σμούς καταμέτρησης που ήταν σε ισχύ πριν την έναρξη 
ισχύος της Σύμβασης αυτής, 

Αναγνωρίζοντας ότι παρόμοιες οι δυσκολίες θα μπο¬ 
ρούσαν επίσης να ανακύψουν σε σχέση-με την εφαρμογή 
των διατάξεων της Δ.Σ. ΜΑΒΡΟΙ. 73/78, 

Έχοντας εξετάσει τις συστάσεις που έγιναν από την 
Επιτροπή Προστασίας θαλασσίου Περιβάλλοντος στη 18η 
σύνοδό της, 

1. Υιοθετεί την ακόλουθη ρύθμιση για την καταμέτρηση 
της χωρητικότητας ορισμένων πλοίων: 

α) Ύστερα από αίτηση πλοιοκτήτου, η Αρχή δύναται να 
επιτρέψει σ’ ένα πλοίο κάτω των 400 κόρων ολικής χωρη¬ 
τικότητας, (που καταμετρήθηκε με τους προγενέστερους 
κανόνες καταμέτρησης) του οποίου η τρόπιδα τέθηκε προ 
της 31 Δεκεμβρίου 1985 και το οποίο υποχρεούται να κα¬ 
ταμετρηθεί με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύβμασης για 
την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969, 
να χρησιμοποιεί την ολική χωρητικότητα με τους εθνικούς 
κανονισμούς καταμέτρησης που ήταν σε ισχύ πριν την 
έναρξη ισχύος της Σύμβασης καταμέτρησης του 1969, με 
σκοπό την εφαρμογή της Δ.Σ. ΜΑΒΡΟΙ. 73/78. Αυτή όμως 
η χωρητικότητα δεν θα πρέπει να εμφανίζεται στο Πιστο¬ 
ποιητικό Χωρητικότητας 1969. 

β) Για ένα τέτοιο πλοίο, η ανάλογη θυρίδα στο Διεθνές 
Πιστοποιητικό για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πετρέ¬ 
λαιο της ΜΑΒΡΟΙ. 73/78 ή σε άλλο τέτοιο επίσημο πιστο¬ 
ποιητικό που εκδίδεται από την Αρχή, μπορεί να εμφανίζει 
μόνο την ολική χωρητικότητα που καταμετρήθηκε με τους 
εθνικούς κανονισμούς καταμέτρησης που ήταν σε ισχύ 
πριν την έναρξη ισχύος της Διεθνούς Σύμβασης για την κα- 
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ταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969, με την 
ακόλουθη υποσημείωση: 

«Η ως άνω ολική χωρητικότητα έχει καταμετρηθεί από 
τις υπηρεσίες καταμέτρησης της Αρχής σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανονισμούς καταμέτρησης που ίσχυαν πριν την 
έναρξη ισχύος της Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέ¬ 
τρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969». 

2. Συμφωνεί ότι η προσωρινή ρύθμιση δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται για πλοία των οποίων οι τρόπιδες ετέθησαν 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 1985, με την εξαίρεση ότι σχε¬ 
τικά με τους κανονισμούς για πλοία κάτω των 400 κόρων 
ολικής χωρητικότητας (όπως μετρήθηκαν με τους προη¬ 
γούμενους εθνικούς κανονισμούς), οι τρόπιδες των 
οποίων τέθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 1985, δια τους 
οποίους η Αρχή δύναται να συνεχίσει να εφαρμόζει την 
προσωρινή ρύθμιση μέχρι τις 18 Ιουλίου 1994. 

3. Καλεί τις Κυβερνήσεις - Μέλη της Δ.Σ. ΜΑΗΡΟΙ- 73/ 
78 να λάβουν γνώση και να αποδεχθούν αυτήν την προσω¬ 
ρινή ρύθμιση με σκοπό την εφαμρογή των διατάξεων της 
ΜΑΒΡΟΙ. 73/78. 

-♦- 

Αριθ. 1218.53/93 (4) 

Καθορισμός τύπου Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεωρήσεως 
και άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινω¬ 
νιακού σταθμού πλοίου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

α) Το άρθρο 8 παρ. 2 του ΒΔ 542/68 (ΦΕΚ181 Α/1968) 
«περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας, Επιθεωρήσεως Εμπορι¬ 
κών πλοίων και άλλων τινών διατάξεων». 

β) Το άρθρο 46 παρ. 2 του Ν. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α/1973) 
«περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»! 

γ) Το άρθρο 7 παρ. 2 του ΠΔ 917/79 (ΦΕΚ 257Α/1979) 
«περί εγκρίσεως και θέσέως εις εφαρμογή Κανονισμού 
περί επιθεωρήσεως των τουριστικών πλοίων». 

δ) Το άρθρο 21 του ΠΔ 797/81 (ΦΕΚ 209 Α/1981) 
«περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν του κανονι¬ 
σμού περί ασφαλείας των δυναμικώς υποστηριζομένων 
σκαφών». 

ε) Το άρθρο 25 του ΠΔ 362/84 (ΦΕΚ 124Α/1984) «περί 


έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοι¬ 
νωνιακού σταθμού πλοίου» όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 4 του ΠΔ 24/88 (ΦΕΚ 9Α/15.1.88). 

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 
137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 
(Α 154). 

ζ) Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεΐ- 
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

η) Την από 8 Μαρτίου 1993 απόφαση Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ). 

θ) Την ανάγκη βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε για τις ανάγκες μηχανοργάνωσης της 
διαδικασίας έκδοσης των πιστοποιητικών ασφαλείας των 
πλοίων από την ΔΕΕΠ, τον τύπο του Πρωτοκόλλου Γενι¬ 
κής Επιθεωρήσεως, που προβλέπεται από το άρθρο 8 
παρ. 2 του ΒΔ 542/68 και τον τύπο της Άδειας Εγκατά¬ 
στασης και Λειτουργίας Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού 
Πλοίων, που προβλέπονται από το άρθρο 25 του ΠΔ 
362/84 όπως εμφαίνεται στα υποδείγματα των Παραρτη¬ 
μάτων Α έως και θ που επισυνάπτονται στην παρούσα 
απόφαση. 

2. Τα παραπάνω έντυπα με τη νέα τους μορφή, από τη 
δημοσίευση της παρούσας, θα εκτυπώνονται και θα διατί¬ 
θενται από τη ΔΕΕΠ μετά την καταβολή από τους ενδια¬ 
φερομένους ποσού ίσου με την εκάστοτε καθοριζομένη 
από το ΝΑΤ αξία κάθε εντύπου. Με την καταβολή του πο¬ 
σού θα εκδίδεται σχετικό τριπλότυπο γραμμάτιο είσπρα¬ 
ξης το οποίο θα αποτελεί το αποδεικτικό της πληρωμής 
του εντύπου και θα επισυνάπτεται στο σχέδιο αυτού. 

3. Τα υπάρχοντα έντυπα των πιο πάνω πιστοποιητικών 
διατηρούνται σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεώς τους, θα διατίθε¬ 
νται όμως με την παραπάνω καθοριζομένη διαδικασία (έκ¬ 
δοση γραμματίου είσπραξης). 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί κανονικά για εκτέ¬ 
λεση. 

Πειραιάς, 21 Μαΐου 1993 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ 
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ΠΑΡΛΡ-τ»^ μ! 



Αριθμός πιστοποιητικού: 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΜΚΚΡΛΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΗ10ΡΙΚ0Ν ΠΛΟΙΟΝ 


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 


Είδος πλοίου: 
Κωδικός αριθμός: 


Ονομα πλοίου: 


Νηολόγιο: 


ΔΔΣ: 

Διακριτικό Σταθμού Πλοίου: 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Ξηρός ..: 
θάλασσας: 

ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ: 

Κλάση: 

ί^ι/νϊα τελ. παχυμετρ.: 




ΝΑΥΠΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Υψος εξάλων χιλ 

Βύθισμα θέρους: μ. 

Συντ. στεγανής 
υποδιαίρεσης 


_ ΠΡΟΟΣΤΗΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 


θέαι Είδος καυσίμου Κατασκευαστής - τύπος Χώρα κατασκευής Ετος κατασκευής Ιπποδύναμη Κύλινδροι Τελευτ. εξαγωγή ελικ. άξονα 


ΔΕ: 


ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 


Σωσ. λέμβοι μηχανοκίνητες. 

Σωσ. λέμβοι μηχ/κά προωθούμεν. 

Σωσίβιοι λέμβοι κωπηλάτες _ 

Κοινές λέμβοι . 

Σωσίβιες σχεδίες καθσιρούμενες 

Σωσίβιες σχεδίες ρίψης. 

Πλευοτικές συσκευές . 

Σωσίβιες ξώνες (ενηλίκων) .... 

Σωσίβιες ξώνες (παιδικές) _ 

Κυκλικά σωσίβια . 


αριθμός άτομα| ΚΥΡΙΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΠΣΗΣ: 


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 


Πυροσβεστήρες σκόνης 
αφρού . 
002 ... 
νερού . 


-λτ ημιψορητοι : 
Μόνιμο σύστημα κατάσβεσης: 


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΟΣΗΣ: 


ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ αριθμός 


Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου: 
Φωτοβολίδες ρουκέτες... 

Βεγγαλικό χειρός . 

Κατνογόνα. 



ΜΕΣΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 


Το παρόν εκδίδετοι ύστερα από επιθεώρηση του παραπάνω πλοίου που έγινε στο λιμάνι την κατά την 

οποία διατιστώθηκε άτι το οώψος. οι μηχανές και τα μηχανήματα, τα μέσο επικοινωνίας, το ναυτιλιακά όργανα και βιβλία, τα πλοϊκά 
Φώτα και σχήματα, τα μέσα εκπομπής ηχητικών σημάτων, τα φωτιστικά σήματα κινδύνου, τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, ως και οι 
εν γένει χώροι ενδιαϊτηπις επιβατών και πληρώματος, πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών και διατάξεων που ισχύουν, διατηρούνται 
δε σε ικανοποιητική κατάσταση. 

Το παρόν ισχύει κατά το διάστημα που το πλοίο εξακολουθεί νσ συμμορφώνεται 
με τους κανονισμούς ασφαλείας και όχι πέραν της: 

Εκδόθηκε στ την 
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ΗΕΐίΕΝίε ΚΕΡυβίΐε 
ΗΙΝΙ5ΤΚΥ ΟΡ ΗΕΚΟΗΑΝΤ ΜΑΚΙΝΕ 
ΜΕΚΟΜΝΤ ΧΗΙΡ' ΙΝ5ΡΕ0Τ0ΚΑΤΕ 


ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ ΟΡ 6 ΕΝΕΚΑΙ ΙΝ 5 ΡΕΟΤΙΟΝ ΟΡ ΡΑ 35 ΕΝΘΕΚ 5 ΗΙΡ 


Τγρε οΕ δΜρ: 
Οοόθ ηυιίκΓ : 


Νεπβ οΕ δΐιίρ: 


ΡογΙ οΕ Γβ9ΐϊΐΓγ: 


1.351 ίπδρεοίΐοη 01β55ίΕ>οβίίοη δοοίείγ: 

Οηγ (*χ*)η9: 01β53: 

Αί 563: 1_35ΐ ΕΗΐ(ληθ53 Ι5635υΓ.: 



0ΙΗΕΝ$Ι0Ν$ 

ΙεηςιΐΗ 

ΒΓβϋάίΙ) 

Ιεηοΐί) Γες: 
ΟβρΕΗ ....: 



3ΗΙΡ’$ ΡΑΚΤΙΟΙΑΒ 

ΡΓ66 Βοβπί ...: 
$υπτκΓ (ΙτβυοΚΕ: 

5υΜ1ν<ι1αη 
ΕβοΕορ. 


ΚΑΙΝ ΕΝ6ΙΝΕ5 


Ρθ5ί5ίοη Τγρε οΕ Ευβί | ΗβηιιΕβοΙυΓεΓ - ικχΐβΐ 




ΡΙβοβ οΕ ΒυΙΙΟ ΥβϊΓ οΕ &υ)1<1 ΗοΓδεροκβΓ Ογΐΐάει·* Ιβ8ί ίεΙΙ-δΜΕί ΙηδρβοίΙαη 



ΙΙΕΕ 5ΑΥΙΝ6 ΑΡΡΙΙΑΙΚΕ5 


ίίΕβ ΒοβΙδ «ίίΗ βη9ΐηβ. 

Ι_ίΕε 1χ)3ΐ5 πεοΗ/Ιγ ρι-ορείΐεϋ 
ΙίΕβ ΓΟ«1>Οβΐ5 . 

Βοβίδ . 

ΙβυηοΗίης-ίγρε ΚΕβΓβΕΕδ ... 

ΙίΕβΓβΕίδ . 

Βυογ^ηΙ βρρ3Γ3ΐυ5 . 

ΙΙΕε03(λβΕ5 (Εογ βάιΐίδ)- 

ΙίΕείβΛβίδ (Εογ οΕιϊΙ ιΕτβη).. 
ίίΕβ Βυογδ . 



Ηίίπ ρΓοροΙδΙοη $γ5ίβιι: 

ΑυχΠΙβΓγ ρΓοροΙίΙοη εγείβη: 


ΡΙΚΕ ΓΙ6ΗΤΙΝ6 ΕΟυίΡΚΝΤ 

ρΐεοβδ 

0Ι5ΤΚΕ55 $Ι6ΝΛί$ 

ρΐεοεδ 

ΕχίίηφίΙδΕβΓδ ά.ρο«(1εΓ . 

Εοβη. 

002 . 


ΡβτδοΗυΙβ πχλθίβ: 


«3ί6Γ . 




5βη1-ροΓΐ3ΐ)1β. 

ΓίΓβ-Εϊ9ίτίίη9 3γ3ίβη: 


Ηεηά Ε13Γ68 . 

5ηοΕε δίςηβίδ ...: 



νογ» 9 Β (β) I νογβρε (ί) 



ΗΕΑΝ5 ΟΕ ΤΕΙΕεΟΜΗΜίεΑΤΙΟΝ: 


ΤΕιί5 οετ-ίίΕίοβίε 13 ίδδυεΟ βΕΕεΓ Ιηδρεοίίαπ οΕ ίΗε βΕιτρ 3ί ΙΕ» ροΓί οΕ αη ΙΗε Οβγ οΕ 

μΕιϊοΕι 5ήοκεά ΕΙβΙ Ιΐκ Ιτυΐΐ, εηςίηεβ βηΟ ΠΒοΗίηεΓγ, ΙΗε ίείβοοππωιίοβίίοη ιηεεηΒ. ηβνίρβίίοη 1ΐ9ήί5 βιχ) δΗβρεο βη<1 πεβη3 οΕ ηβ^ίης 
χουτκί 319Π315 3ηΟ Ο ί 3ΪΓ633 δίοηεΐδ 35 «εΐΐ 35 ΙΗε ΙίΕβ 5βνίη9 3ρρ1 Ϊ3ηοε5 βηά ΕίΓβ-Εί9>Λ1η9 εφιίρπιεηΕ 3ΐχ1 11* βοοοπππώΐιοη 5ρβεε5 
Εογ ρ3556πςεΓ5 3 γκ) ΟΓεχ. «εηε οη ΙΗβ άβΐβ οΕ ίπδρεοίίοη ίη 53ίίδΕβοίΟΓγ οοηύίίίοη βηά ίη βοοοηίβηοε «ίίΗ ΕΙιβ ΒεςοΙβΕΙοτκ. 

ΤΗί5 «111 Γεπβΐη ίη Εογοο 35 Ιοος 35 ΙΗε βίονε $Ηίρ οοπΕογπβ ίο ίΐιε 
53Εείγ Γ69υΐ3ΐ1οπ5 ϊηά ηοί 3ΕίεΓ: 


Ι55υε<1 ίη 


οη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΛΡΛΡτΗΜ/Ι Γ 5 


Αριθμός πιστοποιητικού: 


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ Ε/Γ ΠΛΟΙΟΥ 


Είδος πλοίου: 
Κυβικός αριθμός: 


Ονομα πλοίου: 


Νηολόγιο: 


Διακριτικό Σταθμού Πλοίου: 


ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Ξηρός: 


θόλαοσας: 


ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 


ΝΑΥΓΝΓΗΣΗ 

Ολική : 

Μήκος ολικό: 

μ 

Ετος : 




Τόπος: 

Καθαρή: 

Πλάτος _ 

μ 

Υλικό: 


Υψος εξάλων: 


ΠΡΟΟΣΤΗΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 


θέση Είδος καυσίμου Κατασκευαστής - τύπος 




Ιπποδύνψη Κύλινδροι Τελευτ. εξαγυγή ελικ. άξονα 


ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 


Πνευστές αυσ. σχεδ. ρίψης 
Πλευστικές συσκευές 
Κοινές λέμβοι 
Σωσίβιες ζώνες (ενήλικον) 
Σωσίβιες ζώνες (παιδικές) 
Κυκλικά συσίβια 
Πεταλοειδή συσίβια 


αριθμός άτομα 




ΚΥΡΙΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΩΣΗΣ: 


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 


Πυροσβεστήρες σκόνης 
αψρού 
002 
ΗϊΠοπ 


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΩΣΗΣ: 


ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αριθμός 


ίυτοβολί δες αλεξιπτϋτου 

Βεγγαλικό χειρός . 

Καπνογόνα . 



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΟΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΕΙΜΩΝΑ - ΘΕΡΟΥΣ 


ΠΛΟΥΣ (β) 


Χειμώνα: θέρους: 


ΜΕΣΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 



Χειμώνα: 


ΠΛΗΡΩΜΑ: 


ΠΛΟΥΣ (δ) 


Χειμώνα: θέρους: 


Το παρόν εκδίδεται ύστερα από επιθεώρηση του πλοίου που έγινε στο λιμάνι την κατά την 
οποία διαπιστώθηκε ότι το σκάφος, οι μηχανές και τα μηχανήματα, τα μέαα επικοινωνίος, τα ναυτιλιακά όργανα και βιβλία, τα πλοϊκά 
φώτα και σχήματα, τα μέσα εκπομπής ηχητικών οημάτυν, τα φυτιοτικά σήματα κινδύνου, τα αυστικά και πυροσβεστικά μέσα, υς και οι 
εν γένει χώροι ενδιαίτηοις επιβατών και πληρώματος, πληρούν τις απαιτήσεις τυν κανονισμών και διατάξεων που ισχύουν, διατηρούνται 
δε σε ικανοποιητική κατάσταση. 

Το παρόν ισχύει κατά το διάστημα που το πλοίο εξακολουθεί να συμμορφώνεται 
με τους κανονισμούς ασφαλείας και όχι πέραν της: 


Εκδόθηκε στ 

























































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΗΕΙΙΕΝίε ΚΕΡϋΒΕΙΟ 

ΜΙΝΙ 5 ΤΚΥ ΟΡ ΜΕκεΗΑΝΤ μακινε ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ ΟΡ 6ΕΝΕΚΑΙ ΙΝ5ΡΕ0ΤΙ0Ν ΡΟΚ 5ΗΑΙΕ ΡΑ55ΕΝ9ΕΚ 5ΗΙΡ3 

ΜΕΚεΗΑΝΤ 5 ΗΙΡ" ΙΝ 5 ΡΕ 0 Τ 0 ΚΑΤΕ 


Τγρε οί ϊΗίρ: 
0x1ε ηυΛθΓ : 

Οεΐΐ ΙεΙίβΓϊ: 


Νειπε οί εΜρ: 


ΡογΙ οί ΓβρΙίίΓγ: 


ΟΙΜΕΝ 5 ΙΟΝ 5 ΒϋΙΕΤ 

Εη ίεηρίίι : τη Υεεη : 

Ρΐεεε: 

ίπ Βι-εεΛΙι: πι Μείεπεί: 


5 ΗΙΡ '5 ΡΑΚΤΐευυ «5 
Ρηεε Βοετ-ά : πιπ 


—-- 1 —-—--6ι-055 : Εη ΙθηρίΒ : πι Υβεε : 

0εΐ85 οί 1ε5ί ίηϊρεείίοη Ρΐεεε: 

(Ιτγ ιλχΕίηρ: εΐ 5εε: Νβί ίπ ΒπεεΛΗ: πι ΜεΕβΓΐεΙ: 


ΝΑΙΝ ΕΝ 6 ΙΝΕ 5 


Ρθ 5 ΐ 3 ίοη Τγρε οί ίυεί ΜεηυίεείυΓει- - ιποάεΐ Ρΐεεε οί ΒυίΙΒ Υεετ-οί 6υί1<1 Ηοτ-$ερσ«εΓ ΟγΙΙΒεπί ΙεεΙ ίβίΐ-δίιβίί ίηερεοίίοη 



ΕΙΡΕ 5 ΑΥΙΗ 6 ΑΡΡΙΙΑΝ 0 Ε 5 ηυ*ει- ρεΓϊοηε 


11ίει-είί5 . 

Βυογεηί Αρρεηείυε . 

8θ3ί$ . 

ίίίε όεεΒείε (ίοΓ ειΐυΐΐβ).. 
ίίίε ίεεΒείβ (ίοε εΐιίΐάι-εη) 

Ιίίε ίχιογ: . 

ΗοΓίε-εΗοε Ιίίε Βγογε . 



Μεΐη ρΓορυΐ5ΐοη εγείεη: 

ΑυχΙϋεΓγ ρεορυΐδίοη εγβίεπι: 

ΡΙΚΕ ΡΙ6ΗΤΙΝ6 ΕΟυίΡΜΕΗΤ 

ρίβοβδ 

ΡΙ5ΤΚΕ55 5Ι6ΝΑΕ5 ρ1εεβ5 

ΕχΐΙηρυΙεΗεΓβ (Ιηγ ρακϋεΓ : 


ΡεηεεΗυΙε ΓοεΒεΙδ: 

002 . 


ΗδΠίΙ ίΐ3ΓΘ5 . 

] Ηεΐΐοη. 


5π«*ε 3ΐ9ηεΐ5 


ΡΑ 35 ΕΝ 6 ΕΒ 5 ΝΙΜΒΕΚ ΑΝΟ ΥΟΥΑβΕΒ ΙΝ ΗΙΝΤΕΚ ΑΝΟ 51 ΜΜΕΚ 


νογερείε) 


ΚίηΙει·: 

Βοπιεγ: 



ΜΕΑΝ 5 ΟΡ ΤΕΙΕΟΟΗΜυΝΙΕΑΤΙΟΝ: 



ΤΗΐ 5 εεΓίιίΙεείε 13 ΐ55υεύ είίει* εη Ιηβρεείίοη οί ΕΗε 8ήιρ εί ΙΗε ροεί οί οη ίΗε ιΐεγ οί 

ινίιίεΡι εΗοκεά ίΒεί ίήε Ιτυΐ 1. εηρίηεβ εηά ιηεεΜηεΓγ, ίίίε ίεΙεεαππυηίοβίίοΓ ιηεεηε. ηενίρείίοη ΙΙ 9 ΒΪ 3 επεΙ 5ΐιερε3 επά πιεεηβ οί πεΙαη9 
5ουηά είρηείε εη<1 (ϋείΓεεβ είρηεΐί 35 νιείΐ 35 ΙΗε Ιίίε βενίηρ ερρίίεηεεε εηά ίίΓε-ίίρΗΙίης εςυΐρποηί βηά ΙΗε εεεαιηχίεΐΙοη 3ρεεε5 
ίοε ρ 355 εη 9 εΓ 5 εηεΙ ογομ, κει-ε οη Ιίίε όείε οί ίη5ρεοΙίοη ίη 3εΙί5ίεοΙοΓγ εοηάΐίΐοη εηο! 1η εεεοηίεηοε μΙΙΒ ΕΗε Βεςυΐείΐοηβ. 

ΤΗΪ5 κι 11 εεπιείη 1η ίοιχε ε3 Ιοης 35 ίΗε εΒονε εΜρ εοηίοπτκ Ιο ΙΗε 
εείείγ Γεροΐείΐοηβ εη<1 ηοί είΐεπ 


ΐ55υεΒ ίη 


οη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Γ \(\?(\ΡΤ^ή θ' Ύ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ 


Είδος πλοίου: 
Κωδικός αριθμός: 


Ονομα πλοίου: 


ΔΔΣ: 

Διακριτικό Σταθμού Πλοίου: 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
Ξηρός ..: 
θάλασσας: 

ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ: 

Κλάση: 

Ηερ/νία τελ. παχυμετρ: 


Αριθμός πιστοποιητικού: 


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 


Νηολόγιο: 


ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Υψος εξάλων χιλ. 

Βύθισμα θέρους: μ. 



ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 


θέση Είδος καυσίμου Κατασκευαστής - τύπος 


Ιπποδύναμη Κύλινδροι Τελευτ. εξαγωγή ελικοψ. άξονα 



ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 


Σωσίβ. λέμβοι μηχανοκίνητες 
Σωσίβ. λέμβοι μηχ/κά προωθ. 

Σωσίβ. λέμβοι κωπήλατες_ 

Κοινές λέμβοι . 

Σωσίβιες σχεδίες καθαίρεσης 

Σωσίβιες σχεδίες ρίψης. 

Πλευστικές συσκευές . 

Σωσίβιες ξώνες (ενηλίκων).. 
Κυκλικά σωσίβια . 


αριθμός άτομα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 


Πυροσβεστήρες σκόνης 

οψρού . 

002 . 

νερού . 

ημιψορητοί. 


♦ΟΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ αριθμός 


Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου: 


ρουκέτες .. 


Μόνιμο σύστημα κατάσβεσης: 


Πλήρωμα: 


Βεγγαλικό χειρός 
Καπνογόνα . 


ΜΕΣΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 


Το παρόν εκδίδεται ύστερα από επιθεώρηση του παραπάνω πλοίου που έγινε στο λιμάνι την κατά την 
οποία διαπιστώθηκε ότι το σκαψος, οι μηχανές και τα μηχανήματα, τα μέσα επικοινωνίας, τα ναυτιλιακό όργανα και βιβλία, τα πλοϊκά 
φώτα και σχήματα, τα μέσα εκπομπής ηχητικών σημάτων, τα φωτιστικά σήματα κινδύνου, τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, ως και οι 
εν γένει χώροι ενδιαίτησης πληρώματος, πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών και διατάξεων που ισχύουν, διατηρούνται δε οε ικανο¬ 
ποιητική κατάσταση. 

Το παρόν ισχύει κατό το διάστημα που το πλοίο εξακολουθεί να συμμορφώνεται 
με τους κανονισμούς ασφαλείας και όχι πέρσν της: 


Εκδόθηκε ατ 


την 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 




ΗΕΕΕΕΝΙΟ ΚΕΡυβίΙΟ 
ΝΙΗΙ5ΊΚΥ ΟΕ ΜΕΚΟΜΝΤ ΜΑΡΙΝΕ 
ΝΕΚΟΗΑΝΤ 5ΗΙΡ· ΙΝ5ΡΕ0Τ0ΚΑΤΕ 


Τγρβ οί ϊίιίρ: 
ΟχΙβ ηυ*βΓ : 


Νβπκ οί 5ίιίρ: 


ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ ΟΡ 9 ΕΝΕΚΑΙ ΙΝ 5 ΡΕΟΤΙΟΝ 

(ίοτ 03090 $Ηίρ$ ηοί 03ΐτγίη9 50ΕΑ3 εαηνβηίίοη ΟβΓίίίίοβίβδ) 


ΡογΕ οί Γβ^ΐϊΐιγ: 


Οβί1 ΙβίίβΓΐ: Μ.Ι.Ο.: 


Ι35ί ίοδρβοίίοη ΟΑ55ΙΡΙΟΑΤΙΟΝ 50ΠΕΤΥ: 

[Ιτγ ΛκΚίης: 0135$: 

Αί 3β3_ 1.351 ΙΜοΕηββο ιοεββιΐΓ.: 



βυιιτ 

ΥββΓ. 

Ρ1308 
Μβίβηβΐ.. 
ΑΙίβΓβίΙοη:. 


ΒΗΙΡ’5 ΡΑΚΤΙΟΙΑΚ5 

ΡΓββ ΙΧ« ΓΤ] ΠΤΠ 

Βικπεγ (ΙτβυϊΗΙ: ·πι 

ΒυΙχϋνίΒίαη 

ίβοίοΓ: 


Η Α I Ν ΕΝ6ΙΝΕ5 


Ρθ 5 ϊ 5 ΐοη Τγρβ οί ίιιβΐ ΜβηυίβοΙυΓβΓ - ιηοάεΐ ΡΙβοβ οί ΙχπΜ ΥββΓ οί Ιχιί1(1 ΗοΓοβροκβΓ 0γ1ίάβΓ5 1.351 ίβίΐ-δίβίί ίοβρβοΐίοη 



ΜοίΟΓ Ιίίβ ί»3ΐ5 . 

ΗβοΗ. ρι-ορβίΐεά Ιίίβ Ι»βΐ5 

Ιίίβ Γ0*ώθ3ί5 ... 

Βθ3ίδ . 

ΙβυηοΗίης-ίγρβ Ιίίβ Γ3ίί5. 
ίίίβ Γ3ίί5 . 

ΒυογβηΙ 3ρρ3Γ3ί05 . 

Ιίίθ03θ)(βί5 (ίοΓ 3άυ1ΐ5).. 
Ιίίβ ίυογο . 


ΕΙΚΕ ΕΙ6ΗΤ1Α6 ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ 

ριβοβδ 

015ΤΗΕ55 5Ι6ΑΑ15 ρίβοβ5 

ΕχΐΐηουΐεΗΒΓΒ ϋ.Ρ. 


ΡβΓβοΗυίβ πχλθίδ: 

002 . 


ΡοοΡθίδ 1*(0-5ΐ3Γ3: 




οοη-ροιΐβ1)1β 


Ηβη(1 ίΙβΓββ. 

ΕίΓβ-ίί 9 ΐτΙίθ 9 δγβίβπι: 


ΒποΙιβ 5190315 

Ογ®*: 


Υογ39β5: 


ΜΕΑΝ 5 ΟΓ ΤΕί ΕΕΟΗΜυΗ I ΟΑΤΙΟΝ: 


ΤΗ15 οβΓίίίίοβΙβ 15 ίδδΐιεά βίίβΓ 3π ίοβρβοίίοη οί ΙΗβ δίιίρ 31 ίήβ ροΓί οί οη Ιίίβ (ώγ οί 

«Ηίοίι ϊίχΜΕίΙ ίίιβΐ ΙΗβ ΗυΠ. εη9ΐοβ5 βηά πιβοΙιίρβΓγ, ίίίβ Ιβίβοαππυηίοβίίοη ΠΕ3Π5. ηβνφίίοη Ί 19 ΗΙ 5 βηβΐ δίχιρβδ 3ηά ΠΕ3Π5 οί τηβΕίης 
500η(1 5190315 30(1 ϋΪ5ΪΓΘ55 5190315 35 Μβΐΐ 35 ίίίβ Ιίίβ 53ν109 3ρρ1ί300β5 30(1 ί 1Γβ"ί 19 Ηί 109 βςυίρΠΙΘΟί 30(1 ΙΗβ 3000ΠΠ10(ΐ3ΐίθη 5ρ30β5 
ίθΓ ΟΓβΜ, ΜΕΓβ 00 ίΗβ (ΐ3ΐβ οί 1θ5ρβθίϊθ0 10 53ίΐ5ί3θίθΓγ ΟΟΟόίίίΟΟ 30(1 10 300(5Γ(ώθΟβ *»ίί|ΐ ΙΗβ Κβ9θΐ3ΐίθ05. 

ΤΕιΪ 3 Μΐ 11 ΓβΠ 13 ΐθ ίο ίΟΓΟβ 35 Ι 009 35 ΙΗβ βϊχινβ δίιίρ οοοίοπικ Ιο ΙΗβ 
53ίβΙγ Γβ9θΐ3ί 10Π5 30(1 ηοί βίίβΓ: 

15506(1 ίο οη 
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ΕΛΛΗΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ 


Παϊακηνα Ζ' 1 

αριθμός πιστοποιητικού: 


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 


Είδος πλοίου: 
Κυβικός αριθμός: 


Ονομα πλοίου: 


Νηολόγιο: 


ΛΛΤ · 


Διακριτικό Σταθμού Πλοίου: 


ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΕΙΣ 

Ξηρός 


θόλαοαας: 


ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 


Ολική : 
Καθαρή: 


κορ. 

κόρ. 


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Μϊκος ολ.: 
Πλάτος .. 


ΝΑΥΙ1ΓΗΣΗ 


Ετος : 
Τόπος: 
Υλικό: 


ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 

Κλάοη: 

Ημερ/νία τελευταίυν 
παχυμετρήσευν: 


ΠΡΟΟΣΤΗΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 


είδος καυσίμου 


καταοκευαοτης - τύπος 


Χύρα κατασκευής 


έτος κατασκευής 


ιπποδύνιχιη 


κύλινδροι 


Τελευταία εξαγωγή ελικ. αξονα 


ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 


αριθμός άτομα 


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ αριθμός 


ΜΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ αριθμός 


Συσίβιες σχεδίες ρίφης ... 

Πλευατικές συσκευές . 

Συσίβιες ζώνες (ενήλικον) 
Συσίβιες ζώνες (παιδικές) 
Κυκλικά αυαίβια αυνολικά 


Πυροσβεστήρες σκόνης 
αφρού 
002 
νερού 


ρυτοβολϊδες αλεξιπτώτου: 


καινογόνα 


ΜΕΣΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 


ΠΛΟΥΣ (ο) 
Επιβάτες χειμώνα: 


θέρους: 


ΠΛΟΥΣ (β) 


Επιβάτες χειμώνα: θέρους: 


Το παρόν εκδίδεται ύστερα από επιθεώρηση του πλοίου που έγινε οτο λιμάνι την κοτά την 
οποία διαπιστώθηκε ότι το σκάφος πληρεί τις ιτιαιτήσεις του κανονισμού 'περί ασφαλείας τυν δυναμικός υποστηριζομένυν σκαφών* 
(ΠΔ 797/1981 ΟΕΚ 209 Α'/81) όσον αφορά την κατασκευή, κύρια και βοηθητικά μηχανήματα, την άντυοη, ευστάθεια και υποδιαίρεση, τον 
χειρισμό, ευχέρεια ελέγχου και συμπεριφορά, τα συστικά, πυροσβεστικά και τηλεπικοινυνιακά μέσα, τα μέσα πρόληι|ης, σνιχνευτής και 
κατάσβεσης πυρκαϊάς, την ενδιαίτηση επιβατών και πληρώματος. Το σκάφος έχει εφοδιαστεί με ναυτιλιακά όργανα, πλοϊκούς φανούς και 
σχήματα, μέσα εκπομπής ηχητικών αημάτυν και αημάτυν κινδύνοΟ, αύμφυνα με τις διατάξεις του κανονισμού, καθώς και με τον Διεθνή 
Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα. 


Το παρόν ισχύει κατά το διάστημα που το πλοίο εξακολουθεί να ιχιμμορφώνεται 
με τους κανονισμούς ασφαλείας και όχι πέραν της: 


Εκδόθηκε ατ 


την 
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0*11 ΙβΙΙβΓδ: 

Μ.Ι.Ο.: 

1*5ί Ιηδρβοίϊοη 
ΰτγ 4χΜη9: 

ΑΕ 5β*: 



ΗΕΙΙΕΝίε ΚΕΡϋΒΕΙΟ 
ΗΙΝΙ5ΤΚΥ ΟΡ ΗΕΚΟΜΝΤ ΜΑΡΙΝΕ 
ΝΕΚΟΗΝΤ ϋΗΙΡ' ΙΜ5ΡΕ0Τ0ΡΑΤΕ 


Τγρβ οί δΗΙρ: 
Οαίε ηιιιίκΓ : 


Νβηε οί δΗϊρ: 


ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ ΟΡ 9ΕΝΕΚΑΙ ΙΝ5ΡΕΟΤΙΟΗ 
Ρογ 4>η3·ΐε3ΐ1γ $ϋρροΓΐθ<1 ειταΡΙς 


ΡθΓί οί Γ69ΐ5ίΓγ: 



0ΙΗΕΝ5Ι0Η5 
ίεηβίή . ιη 

ΒΓββΛΗ : ιΐ) 



01Α55ΙΠ0ΑΤΙ0Ν 

500ΙΕΤΥ: 

01 * 55 ,.: 

1*51 ΙΜ(*. η®45. 



Η Α I Η Ε 


ΜϊηυίβοίϋΓβΓ - πτχΐβΐ ΡΙβοβ οί ΙχιΠιί Υβ*Γ οί Ιχιΐ 1<1 ΗοΓδβροΜΒΓ ΟγΙΙάεΓδ 



ΕΙΕΕ 5ΑνΐΝ6 ΑΡΡΕΙΑΜΟΕ5 ηυ*6Γ ρβΓδοηεΙ ΡΙΚΕ ΡΙ6ΗΤΙΚ6 ΕΟυίΡΜΕΝΤ ρΐβοββ 


ΙίίβΓ*ίί5 . 

Βογ*ηί *ρρ*ΓίΙυ5 . 

Εΐίβ^εοΡβΙδ (ίΟΓ ίίΐΐΐΐδ) . 
ΕΙίε^βεΡβίδ (ίοΓ οΗΙΙΛτβη) 
ΟίΓουΙϊΓ Ιίίβ Ικιογκ . 



ΕχίΙηςυΙϊΝεΓδ ά.ροίΛίεΓ 

ίθβΠ_ 

002 . 

Η3Ϊ6Γ ... 

ΡΐΓΒ-ίΐ3Η11η9 5γ5ίβη: 


0Ι5ΤΡΕ55 5Ι6ΝΛΕ5 ρίεοεδ 


ΡίΓβοΜυίβ ΓΟοΕβίδ: 


5η«*β 5ΐ9ηβΐ5 ...: 


ΚΕΑΝ3 ΟΡ ΤΕΙΕεΟΗβΜίεΑΤΙΟΝ 



ΤΜ5 οβΓίΙίΙοβίβ 1δ ΐ5506(1 *ίΙβΓ ιηδρεοίΐοη οί ΊΗβ 5Ηίρ *ί ίΡιε ροΓΐ οί οη ΈΗε <1*Υ οί 

μΗΙοΗ 5Ηοηβ(1 ϊΡιαί: ΙΗε Ριυ 11, εη9ίηε5 βικί ιΐΒοΙιΙηεΓγ, 11® Ιεΐεοαηηυηΐοεΐΐοη ΗΊ64Π5 , ηενίςρίΐοη 1 ίοίίίϋ ΛΓΚί 5ΐ«ρε5 *τχ1 π®*η5 οί πϋΕίηϊ] 
5ουτκ1 δίρηβίδ βικί <1ΐ5ίΓ655 δίοηείε *5 χείΐ 45 ίί® Ιίίβ δβνίης βρρίίβηοβδ 4ηά ίΐΓβ-ίΙοΙΛΙηο εομϊρπΕηί *ηά 11® βοοοππκχΐίΐΐοπ 5ρβοβ5 
ίΟΓ ρ*556Π9βΓ5 . βικί ογβμ, Η6Γβ οη 11® <1*ίβ οί ίηερεοίΐοη 1η δβΐίδίβρίοτγ εοτκΐηΐοη βηά 1η βοοοπίίηοβ ν*1ΕΙι ΐΐ® Κεςοίεΐίοηδ ίοΓ 
(ΙγηόΠίΟΛίΙγ 50ΡΡ0ΓΙ«1 νβ556ΐ5. 

Τΐιΐδ *Π1 Γ6ΠΒΐη 1η ίοπ* 45 Ιοηρ *5 11® *1ιονβ $Μρ οοηίοπτ® Ιο 11® 

5*ίβίγ Γβ9ο1*11οη5 4Γκ1 ηοί βίίβΓ: 
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<Τ) ^ (? 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΕΙ,Ι,ΕΝΙΟ ΠΕΡΙΙΒΙΛΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΝΙ3ΤΚΥ ΟΡ ΜΕΛΟΗΑΝΤ ΜΑΡΙΝΕ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΚΟΗΑΝΤ 3ΗΙΡ8 ΙΝ3ΡΕΟΤΟΚΑΤΕ 

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑϋΙΟ ΟΟΜΜϋΝΙΟΑΤΙΟΝδ ΏΕΡΑΠΤΜΕΝΤ 


ΑΔΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΟΙΟΥ 
δΗΙΡ'δ ΡΑϋΙΟ 3ΤΑΤΙΟΝ ΜΟΕΝΟΕ 


Αριθμός Αδειας : 

ΝιιπιόβΓ ο( Ιίεβηεε 

Σήκωνα *ε τον Κανονικό "Τηλεπικοινωνιών των 
Ελλάνικόν Επχοριχών Πλοίων* (ΠΑ-362/84) και τον 

ΔιεΙνή Κανονιβκό Ραδιοεπικοινωνιών που είναι προ- 
υαρτκπένο; «την Διείνή ΣάκΙαχη Τηλεπικοινωνιών ·οο 
ισχύει, εκδίδεται αυτή η άδεια εγκατάστασης και λει¬ 
τουργία; σταΐηοή Ραδιοτηλεγωνία; του πιο κάτι* κλοιού. 

Ιη αεεοηίαηεε υπΛ ΡΤ).362/84 ηηά Λε Η,αιΐίο 
Εοκυίαιΐίοη: αηηεχεά ίο &ε Ιηίετηοΐϊοηαΐ 
ΤεΙβεοιηιηαηίεαΙίοη Οοηνεηήοη ίη ίοιεβ. ιίιίϊ 

Ιίοεηεε Ϊ5 ΙιεΓεαπΙίι ίίϊαβά Ιογ 16ε ΐη5ΐ3ΐΐ3ΐΐοη 
αηά Ιογ Οιε α5β ο< 16ε Γ3(ϋο εααίριηεηΐ 
άεδοτΛεά ήεΐοοσ: 

Ονομα Πλοίου: 

Διεθνές Διακριτικό Σήμα: 

Διακρ.Σταθμού Πλοίου: 

Λιμάνι και αρ. Νηολογίου: 

Κ.Ο.Χ: 

Είδος Πλοίου: 

Πλοιοκτήτης: 

5Πΐρ '5 ηαιηε 

Ιηΐ,ΟαΙΙ 8ϊ£η 
3Μρ δίαϊοη Ιάεηϋΐγ 
Ρογϊ οί Κββίδϊτγ 
Ο.Λ.Τ. 
Τγρε οί Οιβ Βάίρ 
δάίρΟινηβΓ 

Εκιτρέαοοιιε την λειτουργία τοο κατωτέρω 
ανανερογένοο σταΐηού ραδιοεπικοινωνιών 
στις αντίστοιχε; περιοχές συχνοτήτων 
και τάζει; εκπομπής ίου καίορίζονται 
από τον Διεδνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών 

ν/β ύετεύγ ρεπηίΙ Λε ορβχαϋοη οί Λε 
ιηεηϋοηειί $1ιίρ'5 Γαάίο 5ΐ3ϋοη 
οη βίε ίοΐΐοοήηβ ίτεααεηεν ίιαηιΐδ 
α5ίη8 Λε 0135585 οί εηίΐϊίοη εσίάεΐι 

3Γ8 άεδεήυεά ίη Η,αιίίο Ρεχοΐβύοη;. 

Εξοπλισμός 

Εφίΐριηεηΐ 

Τροφοδότηση 
θέση Συσσυρευτύν 

Χωρητικότητα (Αά) 

Περιοχές Συχνοτήτων 

Τάξεις Εκπομπής 

Κατηγορία Ανταπόκρισης 

Εταιρεία εκμετάλλευσης σταθμού 

ΡοννβΓ δυρρίγ 
Ρθ5ίϋοη οί οεειιχηοΙαίοΓΐ 
Οαρπαίγ (Αά) 
Ρτεηαεηεγ Ββηά5 
0135565 Οί ΕΠ1Ϊ55Ϊ0η 
Ρυόΐίε Οοπ65ρ. Οαίεβοτγ 
Αεεουηϋχμ; Αυΐάοπίγ 

Πειραιάς: 

Ρΐτββιΐ5: 

Με εντολή του Διευθυντή 

0 Τμηματάρχης/Ηεαά οί ΟβρατίιηεηΙ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 









